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PART III 
Stores Purchase 


Animal Husbandry Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി2 - 25 / 2014. 


2015 ഡിസംബർ 11. 


- ചെങ്ങന്നൂർ സെൻട്രൽ ഹാച്ചറിയിലെ ആവശ്യത്തിനായി 
തുമ്പൂർമൂഴി മോഡൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ് പോ സൽ സിസ്റ്റം 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ടെണ്ടർ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 
ചുവടെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് സപ്പെ 
ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ വിതരണക്കാരിൽ 
നിന്നോ അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടർ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ടെണ്ടറിനൊപ്പം നിരതദ്രവ്യമായി വിലയുടെ 1 % 

പാഡക്ഷൻ മാനേജരുടെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ നമ്പർ - 1/ 2015 - 16. 


സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15 - 1-2016 രാവിലെ 11 മണി 
വരെ. ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 15 - 1- 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 
മണി. കേരള സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ 
തന്നെ എല്ലാ ടെണ്ടറുകളും/ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടറോ നിരസിക്കാ 
നുള്ള അധികാരം പാഡക്ഷൻ മാനേജർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 
താണ്. പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറുകൾ പാഡക്ഷൻ മാനേജർ 
സെൻട്രൽ ഹാച്ചറി, അങ്ങാടിക്കൽ പി . ഒ., ചെങ്ങന്നൂർ- 689 122 
കേരള എന്ന പേരിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടറുകൾ ടെക്നി 
ക്കൽ ബിഡ് എന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ( പ്രസ്) ബിഡ് എന്നും 
തിരിച്ച്ഓരോ കവറിന്റെ പുറത്തും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി 
വെവ്വേറെ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഈ രണ്ട് 
കവറുകളും ഒരു വലിയ കവറിൽ ഇട്ട് സീൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ 
പുറത്ത് ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്, ടെണ്ടർ നമ്പർ, ടെണ്ടർ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ആളിന്റെ ഫേമിന്റെ മേൽവിലാസം എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തണം. ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ആദ്യം തുറക്കുന്നതും 
അത് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് 
തുറക്കുന്നതു മാ യിരിക്കും. സ്വീകരിക്കുന്ന നിരക്കുകൾക്ക് 
സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ട് മാസത്തെ 
പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കണം. തുമ്പൂർമൂഴി മോഡൽ വേസ്റ്റ് 
ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ചെങ്ങന്നൂർ സെൻട്രൽ ഹാച്ചറി വക 
പുലിയൂർ വില്ലേജ് സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
നിരക്കാണ് ക്വാട്ടു ചെയ്യേണ്ടത്. 


അടങ്കൽ തുക - 2 ലക്ഷം. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- 400 + 12.5 % നികുതി. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 200 + 12.5 % നികുതി. 
ടെണ്ടർ ഫോറം ചെങ്ങ ണൂർ സെൻട്രൽ ഹാച്ചറി 
പ്രൊഡക്ഷൻമാനേജരിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
14 - 1- 2016 വൈകുന്നേരം 3 മണിയാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം 
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No. B2/25/ 2014-2. 

11th December 2015. 
Sealed and competitive tenders are invited from the 
Registered manufacturers /authorized dealers /suppliers for 
the supply of the following item . 

Tender No. — 1/2015-16 . 

Name of Item - Thumpoormoozhi model waste 
disposal system . 

PAC - ` 2 Lakhs. 


Seperate bids for technical and financial (Price) 
aspects should be submitted in separate sealed cover with 
superscription “ Technical Bid ” and “ Financial Bid ” over 
the respective covers together should be put into a 
bigger sealed cover with superscription noting name of 
equilent, tender number, date and address of the tenderer. 
The cover containing technical bid will be opened first 
and the financial bid cover will be opened if the technical 
bid satisfies all the conditions in the tender notice . 


Cost of tender form : 


Original — 400 + Tax 12 .5 % . 


Duplicate · 200 + Tax 12.5 % . 
Last date and time up to which tender is issued 
14 - 1- 2016 , 3 p . m . 

Last date and time for receiving of tender 
15 -1-2016 , 11 a. m 


The rate quoted should have a minimum period of 
firmness of 2 months from the date of supply order. 

All Government rules prevailing will be applicable to 
this tender. The Production Manager is empowered to 
cancel any or all the tenders without assigning any reason 
thereof. Further details, if any can be had from this office 
during office hours. 

Special Condition for the Supply 
Separate bids for technical and financial (Price) 
aspects should be submitted in separate sealed 
cover with superscription " Technical bid ” and 
“ Financial bid” over the respective covers. These 
two covers together should be put in bigger 
sealed cover with superscription noting name of 
equipment, tender number and address of the 
tenderer. 


Date and time of opening of tender — 15 - 1 - 2016 , 
2 p . m . 


Address of office from which tender forms are 
available — Production Manager, Central Hatchery , 
Chengannur. 


All offers should be for the supply from the ready 
stock in original packing of manufacturers and 
tenderers should give the name of the 
manufacturers of the item . 


3 . 


Supply should be effected within 10 days on 
receipts of supply orders . No extension will be 
allowed . 


Sealed cover containing tenders should be 
superscribed with Tender No. and date and name of items 
and addressed to The Production Manager, Central 
Hatchery , Chengannur , Kerala State-689 122 and should 
reach to this Office on or before the time and date 
specified above. Details of the item can be had from this 
office on all working days during office hours. Intending 
tenderers should send any amount required by Money 
Order for the supply of tender form . Cheque , Postage 
Stamps, Postal Orders , Demand Draft etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms nor the form 
be sent per V .P. P. Tender form can also had from this 
office during office hours on payment of cost in cash . An 
EMD of 1 % ( 2,000 ) of the total amount of claim quoted 
has to be submitted with the tender by Demand Draft 
drawn in favour of The Production Manager, Central 
Hatchery, Chengannur payable at State Bank of 
Travancore, Chengannur Branch . 


4 . 


The rate should be inclusive of all taxes and 
charges and delivery at and installation Central 
Hatchery, Chengannur. 


5 . 


Ex- godown rate and for station of despatch rates 
offers by firms are not acceptable and such 
tenders will be summarily rejected . 


The rate quoted should be inclusive of all charges , 
delivery and installation at the Central Hatchery 
Chengannur of Puliyoor Village Campus. Supply should be 
effected within 45 days of from supply order . Payment will 
be effected on receipt of items at this office and 
satisfactory demonstration of the proper functioning of the 
system . 


The firms who are not original manufacturers 
should state clearly the make and address of the 
manufacturers whose products they are offering 
and produce necessary records for which the 
tenderer is authorised by the manufacturer. 
The supplier should install the machine and 
demonstrate it to the satisfaction of the customer 
and provide necessary service back up with 
guarantee . 
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8 . Payment will be made only on receipt of the item 

by the Production Manager. 
The firm registers with store purchase department, 
Kerala , Director General of suppliers and disposal , 
New Delhi, Small Industries Unit with the State 
should produce a copy of the certificate along 
with their tender. So that such firms can be 

exempted from furnishing EMD . 
10. EMD furnished by the firms by means of Demand 

Draft only be released after satisfactory completion 
of contract and the tenders should collect the 
amount from Treasury /State Bank of Travancore 
Chengannur in person or through a local schedule 

bank . 
11. Suppliers should be of well experienced in this 

field minimum 5 years and offer minimum 3 to 5 
years warranty. 
Rate quoted should be firm atleast for a period of 

3 months . 
13 . Suppliers should provide onsite Training . 

Specification 
Specification of one Unit- 4 X4 4 with gap 

between slabs and one side door. 
2 . Materials - Concrete slabs. 

No. of Units — Minimum 5 units . 
4. These units should be placed on P. C .C . floor with 

equal distance giving a walkway in between the 

units paved with tiles. 
5. Whole units should be covered with wirenet 

above 50 cm . height wall and a entrance door. 
6 . Steel trussed roof should be there at a height of 

6 on two extremes and 8 on middle. 
7. Provision should be made for the flow of drain 

water. 


– 


Estimated Amount - ` 2 ,00,000 . 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Purchase of Fitness equipments in Physical 
Education Department under Plan Fund 2015 - 16 ” and 
should be addressed to “ The Principal, Government 
College, Kariavattom , Pin -695 581” . Last date for receipt of 
tenders will be on 19- 1-2016 at 2 .30 p. m . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened on 
19 - 1- 2016 . at 3 p . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers may , on 
application to the “ The Principal, Government College , 
Kariavattom ” obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance 
of 400 + VAT @ 12 .5 % which is the price fixed for a 
form /set of forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Tender forms will be issued on all working days 
from 10 a.m . to 1 p .m . Sale of tender forms will be closed 
on 19 - 1 -2016 . at 2 p . m .. Those who wish to get tender 
forms by post should sent Money Order for cost of 
tender form and VAT @ 12.5 % along with self addressed 
cover affixed with sufficient stamps for sending the tender 
forms by registered post. Cheques, Postage Stamps etc ., 
will not be accepted towards the cost of forms, nor will 
the forms be sent per V .P .P. Duplicate tender forms, if 
required will be issued @ 200 + VAT @ 12 . 5 % per 
copy. 

All the tenderers should execute an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 200 while submitting tender 
form (vide page No. 6 of the tender form ). The Earnest 
Money Deposit ( EMD ) is required @ 1 % of the total cost 
of the materials quoted in tenders and should be remitted 
by Demand Draft or Fixed Deposit receipts subject to the 
minimum of 2 ,000 . The tenderers who are eligible for 
exemption from payment of EMD should enclose copy of 
the latest certificate of Registration issued by Store 
Purchase Department, Government of Kerala . Otherwise the 
tender will be summarily rejected . The right to accept or 
reject the tender without assigning any reason thereof is 
vested with the undersigned . 

Further details , if any, can be had from the college 
office on all working days. 
NB : — The price to be quoted in the tender must be 

inclusive of all txes. 


Office of the Production 
Manager, Central Hatchery, 
Chengannur. 
Phone/ Fax No . 0479 2452277. 


(Sd .) 
Production Manager. 


Collegiate Education Department 

SHORT TENDER NOTICE 
No. A2/763/2015 /Fitness Equipments/GCK . 

22nd December 2015 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Fitness 
equipments for Physical Education Department in 
Government College, Kariavattom . The list of items to be 
supplied is available along with the tender forms. The 
successful tenderers should deliver the items within 
28 days from the date of supply order and as per the 
conditions specified . 


Government College, 
Kariavattom , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ - 362/2015/ റ്റി. ഐ . 

2015 ഡിസംബർ 14. 
അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2015 - 16 വർഷത്തിൽ - 2 ,00, 000 വില വരുന്ന താഴെ പറയുന്ന 
ഫിസിക്സ് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - 2,000. 

ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത് " പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, അമ്പലപ്പുഴ, പിൻ-688 561 എന്ന വിലാസം എഴുതിയ 
കവറിനുമുകളിൽ 2015 - 16 - ലേക്ക് ഫിസിക്സസ് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് ( പ്ലാൻ ഫണ്ട്) എന്നു 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 20 -1- 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
3 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ദർഘാസുകാരുടേയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, അമ്പലപ്പുഴ, പിൻ- 688 561 എന്ന വിലാസത്തിലുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഒരു ദർഘാസിന്റെ വിലയായ 420 രൊക്കം പണമായി അടച്ചാൽ അത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ വില ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 20 - 1- 2016 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് ഇവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു കോപ്പിക്ക് 210 അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ - 470 മണിയോർഡർ 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ 
അടക്കം 20- 1- 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിക്കു മുമ്പായി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വില കോളേജ് 
ഓഫീസിൽ അടച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

List of Lab Equipments 
- The following items are suggested for the purchase of lab equipment utilising Plan Fund 2015 -2016 
- SL, Item Specifications 

No. of Approximate Amount 
No . 

Pieces Price 
(1 ) ( 2 ) | (3 ) 

(5) ( 6) 
1 Vernier Calipers | brass - with Wheel Drive,125 mm - brass nickel plated 

- 500 5, 000 
Vernier Calipers SS with rust proof, in plastic case 

400 4 , 000 
3 Screw Gauge 20 cm long , made from aluminium silver alloy, round body 
superior 

400 4, 000 


4 


5,000 


5,000 


5 


Screw Gauge Brass Body NP, stainles steel screw , LC 0 .01mm 15cm , 
Rachet sto with Iron Ring 

- 10 
Digital multi meter Large LCD , Full function protection , Unit Symbol Display , 

Relative value, Frequency /Duty cycle Measuring, Data Hold , 
Freq -10 -30MHz, TEMP40 to 1000 dg. C , capacitance- 4nF- 200uF, 
Resistance-1 -40M ) , AC ?DC400uA - 20A , ACV ?DC\V400mV-750v/ 
400mV- 1000V , diode test, hFE test, continuity - appx . less than 
30 + 10 , low Battery indication -appx. less than 2 .4V, Auto 
power off- appx - 15 minutes, Auto Power Off, Input Impedence 
10M2, sampling Rate- 3 times/ sec , AC Frequency Response 
40-400Hz, Operation method -Auto Range, Max Display- 4000, 
Icd -65x41mm , 3V, AAX2 , Power dissipation -Quiescent current 
approx . 2mA. Standard Accessories- Test Lead , Battery, 

Manual, TP01Tempt. Probe 
Digital 
Multimeter 3 4 Digit - Aplab Superior Quality 
Digital 
Multimeter 

31 Digit Mastech 
Digital 
Multimeter 32 Digit Metravi 

5 


800 


4, 000 


1 ,200 


6,000 


1,200 


6,000 


1,200 


6,000 


452 
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( 1) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(O) 


Compound 
Pendulum 


5 


600 


3,000 


10 


Compound 
Pendulum 


5 


600 


3,000 


Uniform Bending 
Beam 


5 


500 


2,500 


12 


Torsion 
Pendulum 


5 


700 


3,500 


Mass 750 gm - 1Kg, Holes Should be Exactly 5 Cm distance, 
Iron NP /SS , Wall bracket or Tripod Base . Knife Edge should be 
Very Sharp and Stout 
Steel C . P, dimension 100 x 3 .75 x 0.5cm , consisting of powdered 
coated steel bar, Complete with wall bracket & two removable 
knife edges, also scale printed on the bar, smooth texture, 
and high strength 
Teak wood — Y = between 10 and 12 GPa , Uniform ’ Thickness 
5mm -6mm , one meter.; long , with hook and pointer 

(Al die Casted ) original wood ( Y =6 -8 Gpa.) 
3 /6 mm Brass disc NP, Dot marking on the disc — Diagonaly 
opposite in Equal distance of lcm or 2cm apart , Weight 
should be less than 1KG , Chucks should be of high grade 
steel , Two Equal masses of less than 250 Gm , Table top stand 
on Tripod base 
Capillary Tube B /G Dia Imm /0 .5mm , length 25 /30 Cm inserted 
in a cork with long pointer, Retort Stand 7 x 5 x 24 Cl Base with 
suitable clamp, Height Adjustable Stand wooden , tube fitted 
with suitable rubber tube piece. 
with minimum Back lash error, Non corrosive Bed , LC = .001Cm , 
and Short focusing, Dark hair cross wire, Sturdy Construction 
Blue Base - Cast Iron- Fine -adjustment should be smooth , guide 
bars from precision ground stainless steel, Range -35mm for 
V scale and 25mm for H scale , precision lapped V & H carriage , 
microscope tube usable both Left & Right side of the pillar, 
Calibration of scales & vernier under controlled tempt; conditions 
scale 6mm Thick & V scale 3mm Thick , Finest achromatic 
Optics- Anti Fungal, Accuracy of scales - + 0 .001 % or better, 
Fine adj range should be H 35mm , V 25mm , Achromatic 
objective - 1, 2 or 3 inch focusing distance . Tube is fitted with 
Gunmetal Rack and Pinion system 


13 


Capillary 
Rise set up 


5 


3 50 


1,750 


Travelling 
microscope 


40 ,000 


5 
5 


8,000 

60 


Beaker 


borosil, 250ml 


300 


16 


Metallic stand 


5 


125 


625 


Lees apparatus 
for heat 
conductivity 


3 


2,500 


18 


Bad conductor 


Heavy cat iron -200 x 125mm base, HT finish - 24 x 12 inc .-rod 
aluminum anodized or steel NP 
All cylinders of Brass with suitable Hanging Stand - heavy. 
with Suitable Holes to Thermometers -Didc dia atleast 115mm 
and 120mm thick . Hollow brass disc of atleast 50mm thick . 
Lower Disc having atleast three hooks to suspend whole 
set up . 
For Thermal conductivity -made of Ebonite sheetor mica - atleast 
0 .5 mm /1mm /2mm thick same dia as lees apparatus. 
Cap 2LIT-made of stout copper-16 / 18 SWG -with water level 
gauge (pressure gauge if available ), with dry stem trap 
110 deg C , mercuric superior quality -with Clear marking 
Smith Type-I with Fly back Action - Spring should be 
annihilated superior quality Steel, all wheels should be Brass 
and minimum 8 Jewels 


Steam chamber/ 
Generator 


Thermo meters 


4 


Stop Watch 
Mechanical 


10 


800 


8,000 


453 
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44 


(1 ) 


- 


(2 ) 


( 3 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


Stop Watch 
digital 


Battery Operated OR main Operated — for Main Operated 
Type - Digital Photo Gated/crystal controlled-For battery 
operated = square shape= Hand held model- Accuracy 1/100sec , 
Large digits , LCD - 100 x 40mm , Count direction - Both UP and 
Down 


10 


425 


4,250 


Melde s string 
Apparatuss 


5 


6 50 


3,250 


Weight BOX 


The electro magnet should be Pure Copper winding-It will not 
Heat Up for current up to 3amp/ 12 V 
The make and break should be of Tungston /Cadmium contact 
and make and break should be last long for 7 minutes 
minimum . All screws of coil must be of Brass fitted on Thick 
Bakelite mould and contact strips two no . will be of high 
tension BRASS OR tungston . The frequeny of fork should be 
a minimum 60 and maximum 85 . All settings are fitted on a 
heavy base and can be adjusted for both type of wave shape 
It must include lightweight pan with pulley on stand. All Tested 
Class A - analytical- Brass CP - Calibrated within the error limit of 
tolerance permitted by NPL , India. Img to 100 g. with certificate 
of actual values 
Capacity -200g, sensitivity - 1mg, Length of Beam - 140mm - Brass, 
Height (long suspension )-235mm , Pan Dia -70mm , It can with 
stand stress and strain of rough handling, pointer should be 
brass, having six point stone (quartz), arrangements with 
extended support and double lock guide 
Large -original Wood (except teak )-around 150 cm long -Marking 
should be Punched (not screen printing ).O starting from 
one end 


3 


600 


1,800 


25 


Common Balance 


3 


1,700 


5 . 100 


26 


Scale 


75 


750 


Scale 


Large , SS , around 150 cm long 


10 


1,500 


Scale 


10 


1,500 


Retort stand 
Clamped with 
Bright Pointer 


10 


125 


1, 250 


30 


Plane mirror 


10 


750 


31 


Convex Lens 


10 


200 


Newtons Rings 
Experimental 
setup 


Large, Teak wood , around 150 cm long 
A retort Stand 7x5x24 In . with an adjustable pointer made of 
Brass - End of pointer is painted white . Suitable for liquid 
lens apparatus . 
Highly Silvered Back and High bright reflecting surface, edges 
and sides should be grinded or covered with opaque 
materials — size 12x12cm / 15x15 cm 
Aprx correct FL - 10 cm -with minimum aberrations-50mm Dia -sup 
quality - English glass /White Glass 
One glass plane - optically worked — optical flatness/ 8 or 
/10 -50mm Dia , D .convex lens OR plano convex lens — 
FL 100 Cm -with white glass-when seeing fringes central spot 
will be dark - and a wooden box to place the lens system with 
45° inclined optically plane glass plate 
SS SCALE,-solid 6mm thick , precision stainless steel scales , 
Sprung fitted ss vernier , Calibration of scale & vernier on 
High precision under controlled temperature conditions. 
Accuracy +/-0 .001% or better. Fine adjustment range of 35mm 
minimum . Precision lapped carriage with oily smooth movement 
free from lateral shift. Finest achromatic optics (Belgium BK 7 


3 


3,000 


9,000 


Six position 
microscope 


454 
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45 


45 
(0 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(5) 


6,000 


30,000 


Sodium Lamp 
and Accessories 


1,500 


7,500 


35 


Spectrometer 


glass), cross line graticule . The bed is a sturdy casting of 
increased height for working convenience for viewing objects 
of large dimensions, thoroughly aged and machined true with 
dovetailed guide ways. The scale is engine divided on solid 
6mm thick precision ground ss steel flat. The fine adjustment 
guide bar is from ss, Range of fine adjustment is extended up 
to 35mm . The microscope tube can be fitted in the H & V 
positions with reference to scale , the positions being denoted 
by index mark 

5 
Sodium lamp 35 W - PHILIPS make UK /Holand . Transformer-with 
pure copper windings, non - voice silent on working , exact for 
35w SOX , Best Indian make , slit box — wooden painted , 
preferable with light intensity diaphragm 

5 
178mm / 150mm Dia - The BASE is sturdy machined casting 
provided with leveling screws and carries fixed collimator arm 
mounted on finely lapped , taper cone bearings. The telescope 
and collimator are accurately adjusted to make the axis of the 
both pass through the axis of the instrument. It should be 
eliminate any chances of axial error. Adjustments on telescope 
and collimator- fine adjustment are provided - up down motion 
adjustments for setting their optical axis at right angles to the 
axis of the instrument base. The slit is from close grained ss, 
jaws should be grained and finished and optically true spacing, 
ensure jaws exactly parallel for all openings. LC — one minute , 
Accuracy of calibration of scales -0 .001 % or better, prism stand , 
clamp, grating stand should be Brass. The telescope arm and 
the scale circle arm are attached to the outer centre , move 
together on Tapercone bearings. The scale is from thick ss, 
and calibrated . Marking should be given for exact mounting of 
prism and Grating . For prism table, it may be raised or lowered 
or rotated independent of the verniers provided with clamp and 
tangent screw , clamps to vernier plate , tangential movement 
on finely lapped , dead centre, taper - cone bearings , giving a 
perfectly true co - centric movement 

5 
Optically true for spectrum -optical flatness of all faces should 
be greater than lambda /4 . Material made of Crown /Flint size 
32mm 

5+5 
Suitable for dark room expt.-with light and chord wire with 
handle 

5 
Mercury Lamp 80W Philips make -with Electric Ballast 80W 
philips make in Box with switch and indicating lamp. Slit Box 
for mercury lamp-Large type -with Ceramic Holder-Wooden/Metal 5 
With 12 inch BRASS blocks Heavy — non lackered - non plated 
Brass Nuts — double — manganin wire — non inductive windings 
Calibrated to 0.02 % - accuracy. All values will be calibrated . 
Plug type heavy plugs of brass . The winding wires should 
be heat trated and properly ageing. Units mounted on heavy 
vulcanite top . with interchanging standardized parts . Corrosion, 
prevention of contact points - finest insulating materials should 
be used 

5 
Specification as in item no . 39 

5 


8,000 


40,000 


36 


Solid prism 
(RI 1.5 and 1.7 ) 


32 


320 


Reading Lamp 


s 


10 


170 


S80 


850 


Mercury lamp 
and accessories 


1 


,400 


7,000 


39 


Resistance Box 
(1 - 10 ohms) 


435 
435 


2 , 175 
2, 175 


Resistance Box 
( 1- 100 ohms) 
Resistance Box 
(1 -500 ohms) 


Specification as in item no. 39 


5 


435 


2,175 
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_ 


( 1) 


(4) 


(5) 


(6) 


1 


42 


Specification as in item No . 39 


ir 


- 


435 


2, 175 


Resistance Box 
( 1- 1000 ohms) 
Resistance Box 
(1 -10000 Ohms) 


Specification as in item No. 39 


un 


435 


2175 


ir 


100 


500 


Six Way key 
Accumulator 
Daniel cell 


1,100 


3 ,300 


w 


400 


1,200 


47 


Standard 
resistance 
( 1/2 /3 ohms) 
Ammeter (0 -1A ) 


40 


600 


with brass blocks and with heavy brass terminals. 
2v/Heavy mass type -massive plates -45 Ahr 
High quality porous pot — white — porosity -G9, and stout 
jointless copper vessel SWG18 /22. Highly amalgamated 
Negative Electrode minimum - 150mm length 12mm dia . All 
terminals should be Brass 

3 
With properly aged manganin wire shows exact values on 
hexagonal /wooden box with terminals 

5 + 5+ 5 
As per Class B -permanent magnet, moving coil type, fitted 
with spring loaded jewels , movement damped and balanced , 
solid pole piece , heat treated phosphor bronze spring and 
artificially aged Alcomax magnet. Scale Length . 57 + 2mm , 
Accuracy 2 .5 % / 1 % . Barrel length 65mm /66 + lmm 
Specification as in item No.48 
Specification as in item No.48 

5 
As per class b -sensitivity 20uA per Div. — all other spec . same 
as AMMETER 


48 


450 


Ammeter(0 -2A ) 


450 


450 
450 


2 ,250 
2,250 
2,250 
2 ,250 


Ammeter (0 -3A ) 


Galvanometer 


450 


Specification as ammeter 


450 


2 ,250 


Specification as ammeter 


450 


2 ,250 


Voltmeter (0-1V ) 
Voltmeter (0 -2V) 
Voltmeter (0 -5V ) 
CF bridge 


450 


2 ,250 


Specification as ammeter 
On Heavy seasoned Teak wood 1.2 meter long, with 13 Brass 
terminals , all of Pure Copper, standard resistance wire of 
CU -NI alloy is used , copper /brass shorting strips of negligible 
resistance, all soldered ends and non corrosive . Total 
resistance of wire less than 7 ohms 


3 


5,500 


16 ,500 


56 


Potentiometer 


On heavy seasoned teak wood, glass top 10 wire, wires are 
99.9 % purified Ni- Cu alloy /nichrome wire oxidised . End strips 
are thick , pure copper Nickel plated . Ends of wires are 
soldered on the strips. Total resistance should not exceed 
70 / 80 ohms. Accessories: ( 1) Rheostat 8 " long wire wound 
nickel cupro alloy vitrified enammelled steel tube. Pressure die 
casted slider , sliding knob made of bakelite . 2.8amps /34ohms. 
(2 ) key one way half inch block heavy duty plug . 
(3 ) key 4 way plug type half inch block (square) Brass NP 
on bakelite and wooden base . 
Thick Brass contacts fitted on heavy Bakelite base -all contacts 
should be smooth 


را 


8,000 


24 ,000 


57 


Commutator 


3 


در 


1 80 


540 


Rheostat 
( 100 ohms) 


Rheostats are spaced wound with pure Ni- Cu alloy resistance 
wire having very low temp. coef. and wire is protected from 
high temp. resistace compound. The winding is done on 
vitreous enameled drawn steel tubes fitted with aluminium die 


456 


12th JAN . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


47 


(1) 


(4) 


(5) 


(6) 


10 


550 


5 ,500 


59 


1,550 


4,650 


60 


3 


60 


180 


1,550 


4 ,650 


1,850 


5,550 


(2) 

(3) 
casted stands /fabricated steel stands. Phosphor Bronze or self 
lubricating Copper Graphite Contacts are fitted on brass slider, 
sliders on solid drawn brass rods. High voltage insulation test 
2000 VOLT AC .Tube dia 6 . 2cm , length min .20cm , TYPE -open 
single tube -sliding -natural cooling-STRAIGHT WINDING - END 
Bracket -vitrious enameled drawn steel tube, Standard 
Tolerence -+ /- 10 % , Wire -Nickel -Cupro alloy . Slider-Pressure die 
casted metal alloy. End Bracket-metal, sliding Knob- Bakelite 

having good finger grip , Terminals - Thick Brass screw type 
Box type vibration Heavy stable wooden Box with leveling screws, on the top 
magnetometer metallic hollow cylindrical tube and suspension . arrangement 

to suspend magnet with brass strip to hold magnet. 

There is a plane mirror strips inside the Box 
Bar magnets 50x12x7.5mm or 11x6 x50mm - Alnico alloy red and blue-stong / 

100x12x7.5 mm 
Deflection wooden base (except teak ) with meter scale with groove/ 
magnetometer projection at centre to keep magnetometer stable and two piece 

of wooden sliders with perpendicular marking to keep magnets 
on both sides of the meter. Magnetometer should be exactly 
aligned to read the pointer accurately at 0 -0 , with permanent 
magnet. No bending for pointer. magnet and pointer should be 

balanced on sharp metallic pin point 
Deflection 

1 meter long , teak wood with compass box , superior quality 
magnetometer 
Universal type All Brass fittings with levelling screws and Heavy brass 
tangent 

terminals and winding coils should be pure copper. 
Galvanometer Magnetometer should be permanent magnet with exactly 

straight pointers , balanced on sharp metallic pointer .Magnet 

should be Cobalt Steel balanced on synthetic sapphire . 
DC power supply with bridge rectified capacitor input filter -with high grade 
(0 -12 V ) 

laminated pure copper heavy transformer, with low ripples 
Stabilized DC Accuracy + /-3 counts , ripple and noice-0 .04 % rms, regulation 
power supply line + /-0.1 % + /-250uA for + /- 10 % line change, LOAD -same as 
(0 - 12 V ) 

above range for output voltage 0 -max , Transient response 
100u sec to within 10m V of set output voltage for load 
change from 10 % to 90 % . STABILITY- Total drift within 8 hours, 
after warm up less than +/-0.2 % plus 5mV in constant 
voltage mode. and 0.5 % plus 5mA in constant current mode 

with constant line , load and ambient temperature conditions. 
Dual power supply Current 0 .5ma max , adjustability - + /- 10 % of rated voltage , 
(+/-3V ) 

Regulation -0 .5 % line -0 .5 % load , ripple & Noice - ImVrms, stability 
0 .25 % , Trancient Recovery - 100usec , Built in Crower Type Over 

Voltage Protection 
Leclache cell With Heavy type Charged porous pots Dia 200mm with Brass 

terminals ,150x12mm amalgamated zinc road. Voltage exactly 1.45V 
Daniel cell Exact output voltage should be 1.08 volt for maximum load , 
substitute max load should be specified, Internal Resistance should be 

less than 10 m ohm , without ripple, Stability - 8 hours after 
warming up 


درا 


2,300 


6,900 


در 


1,700 


5 ,100 


2 ,500 


12 ,500 


3,750 


11 ,250 


67 


3 


200 


600 


3 


400 


1,200 
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- 


48 


(1) 


(4) 
3 


(5) 
400 


(6) 
1,200 


2 , 000 


4,000 


650 


1,950 


(2) 
Leclanche cell exact out put voltage -1.45v 

- 
substitute 
Weighing balance Capacity20 /15 kg - Digital with readability 0 .1g, linearity - +/- 0 .2g. 

pan 230x320, LCD , Interface RS 232C , weight appx 5kg./4kg., 
Built in Rechargable battery, Auto power off , battery indicator, 

Fast weighing response time, Overload protection 
Fractional 

Fractional resistance INCO / INSTECH pattern with heavy 
resistance box metallic blocks of brass or copper (half inch block ). All 

magnanin coils , non inductive windings . Heavy duty plugs 

and legs , aged resistors caliberated to 0. 1/0 .05 % accuracy . 
Soldering iron Soldron 25W original, solderin lead 60/40 good quality 
de millivoltmeter Specification as in item No. 48 
( 0-500mV ) 
dc milliammeter Specification as in item No. 48 
(0 -200 microAmp ) 
dc milliammeter Specification as in item No. 48 
(0 -500 rmicroAmp) 
Rheostat(10 ohms) Specification as in item No. 58 
dual power supply Specification as in item No. 66 
( + / -15V). 


400 


4, 000 


2 ,250 


450 


2,250 


150 


2 ,250 


76 


550 
3,750 


5,500 
7,500 


Government College , 
Ambalapuzha , 


(Sd .). 
Principal 


ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു 
കോപ്പിക്ക് 210 അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ - 470 മണിയോർഡർ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
- പേരിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ അടക്കം 
20 - 1 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 
| 2 മണിക്ക് മുമ്പായി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വില 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അടച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എ /362/2015/ റ്റി. ഐ . 

2015 ഡിസംബർ 14 . 
- അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ലൈബറി KOHA 
സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് 
- 1.50,000 - ന്റെ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - 1,500. 

ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത് " പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, അമ്പലപ്പുഴ, പിൻ - 688 561 എന്ന വിലാസം എഴുതിയ 
കവറിനുമുകളിൽ 2015 - 16 - ലേക്ക് ഐ . സി. റ്റി . ഡിവൈസസ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് ( പ്ലാൻ ഫണ്ട്) എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 20 - 1 - 2016 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ദർഘാസു 
കാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, അമ്പലപ്പുഴ, പിൻ- 688 561 എന്ന വിലാസത്തിലുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഒരു ദർഘാസിന്റെ വിലയായ - 420 
രൊക്കം പണമായി അടച്ചാൽ അത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ വില ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 20 - 1- 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് ഇവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


| No , A /362/ 2015 / TI, 

- 14th December 2015. 
Sealed tenders are invited for the automation of 
General Library of Government College, Ambalapuzha by 
using KOHA software for an estimated amount 
of 1 ,50, 000 utilizing the Plan Fund 2015- 16 . 

Presently the Library is equipped with one Computer 
with KOHA Software. 

EMDS1,500 . 


The tenders should be superscribed “ Tender for the 
Automation of Library 2015 - 16 ( Plan ) ” and 
addressed to the Principal , Government College , 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


Ambalapuzha , Pin - 688 561 . Late tenders will not be 
accepted. The tenders will be opened at 3 p . m . on 
20 -1 - 2016 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 


നമ്പർ എ5/ 1457 / 2015 - 16 / Plan / Furniture . 2015 ഡിസംബർ 17 . 


പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജിലേക്ക് 
ഫർണിച്ചറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 3,86 ,952 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government College, Ambalapuzha , Pin -688 561 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 420 which is the 
price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable. Sale of tender forms will be closed 
at 12 Noon on 20 - 1- 2016 . Cheques, Postage Stamps etc. 
will not be accepted towards the cost of forms, nor will 
the forms be sent per V . P. P. Duplicate tender forms, if 
required will be issued at " 210 per copy . For obtaining 
the tender form by post an amount of 470 shall be 
sent to the Principal by M . O . Last date for the receipt of 
tender form along with EMD and preliminary agreement at 
the college office is at 2 p . m . on 20 -1 -2016 . 


ടെൻഡറുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന്റെ പുറത്ത് 
“ ടെൻഡർ നമ്പർ എ5/ 1457/ 2015 -16 / Plan /Furniture supply of 
Furniture എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജ്, പാലക്കാട്- 678 001” എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ടെൻഡറുകൾ 18 - 1- 2016 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കു മുൻപായി കോളേജ് ഓഫീസിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ടെൻഡറുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ടെൻഡറുകൾ 18 -1- 2016 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെയോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


Tender forms can be had directly from the college 
office on all working days before 2 p . m . on remittance of 
the cost mentioned above the cash counter. 


List of Items 


1. 
2. 


- താൽ പ ര്യ മുള്ളവർ ടെൻ ഡർ ഫോറ ത്തി നായി 
“ പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജ്, 
പാലക്കാട്-678 001 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 840 
[ 800 + 40 (VAT 5 %)) അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി നൽകു ന്ന തില്ല . 
ടെൻഡർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ളത ല്ല . 
ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 18 - 1- 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 
മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
നേരിട്ട് അടയ്ക്കുകയോ മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യാം. ഡ്രാഫ്റ്റ്, ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുകയോ വി. പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യു ന്ന ത ല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ആ യ തി ലേ ക്കായി 420 ( 400 + 1 2 0 VAT) കൂടി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കുന്നവർ 890 
( 840 + 50 തപാൽ ചാർജ്) കൂടി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


ന 


t 


Categorising the books 
Classifying the books (DDC 23) 
Biblio and item creation . 
Data entry of all particulars of a book / journal 
( Author, Title , Subtitle , Series if any, Edition , 
Publisher , place , year and price, multiple copies are 
present for many books ) 
Labelling of books 
Barcode label 
Spine label 
Sorting of books according to subject. Author 
and Title . 
Arranging books in book shelf based on class 
number. 


5. 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www. victoriacollege .in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 


No. A5 -1457/2015 -16/ Plan/Furniture. 17th December 2015. 


8. 


9. 


10. 


Sealed tenders are invited for the supply of Furniture 
to College Library of Government Victoria College , 
Palakkad. 

Estimated Cost - ` 3 ,86 , 952 

The tender should be superscribed “ Tender 
No. A5/ 1457 /2015 - 16 /Plan /Furniture , Supply of Furniture” 
and addressed to “ The Principal, Government Victoria 
College, Palakkad -678 001” . The filled in tenders should 
reach in this office on or before 18 - 1 - 2016 , 2 p . m . 
Late tenders will not be considered under any 
circumstances . The tenders will be opened at 3 p . m . 
on 18 - 1 - 2016 in the presence of the tenderers of their 
authorized representatives who may be present at 
that time. 


Preparation of member/user data base with the 
images . 
Preparation of member/ User ID cards for bar 
coding facilities . 
Training and familiarizaton should be given to 
staff is using the new system & software . 


| 11. 


12 . 


Government College, 
Ambalapuzha. 


( Sd.) 
Principal . 
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Intending tenderers may on apply to “ The Principal, 
Government Victoria College, Palakkad -678 001” to obtain the 
requisite tender form on which tenders should be 
submitted . Application for tender form should be 
accompanied by Money Order or Cash remittance of 
- 840 [ 800 + 40 (VAT 5 %) ] which is the price fixed for 
a form and which is not refundable . Tender forms are 
not transferable . 

Sale of tender forms will be closed at 12 Noon on 
18 - 1 -2016 . Cheque , Postage Stamp, Demand Draft , Postal 
Order etc . will not be accepted towards the cost of tender 
form and not V . P . P. Duplicate tender forms if required will 
be issued for - 420 ( 400 + 20 ( VAT 5 %)) per copy. For 
money order - 890 ( 840 + Postal charge 50). For More 
details visit our from website www .victoriacollege. in . 


നിബന്ധനകൾ 
- 1. 525 വിലയ്ക്ക് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 

ഫോറത്തിലാണ് ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
സംസ്ഥാന സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് വകു പ്പിൽ രജി സ്റ്റർ 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാ സു കാർ അ വർ ക്വാട്ട് ചെയ്ത് 
മൊത്തം തുകയുടെ 2.5 % നിരതദ്രവ്യമായി അടയ്ക്കേണ്ട 
താണ്. ക്വാട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെആകെ തുക 
എത യെന്ന് നിരക്ക് രേഖ പ്പെ ടു ത്തുന്ന പേജിൽ 
കാണിക്കേണ്ടതും ആ തുകയുടെ 2.5 % നിരതദ്രവ്യം 
അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യം സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
രശീതി / ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് രശീതി എന്നി വ യായി 

അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 
3. സാമഗ്രികൾ കോളേജിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും, 
കയറ്റിറക്കുകൂലി, കടത്തുകൂലി എന്നിവ വിതരണക്കാരൻ 

വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
4 , ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുക ബാധകമായ എല്ലാ നികുതികളും 
ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം നികുതി 
നിരക്ക് പ്രത്യേകമായി ഓരോ സാധനത്തിന്റെയും നേരെ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

200 വില യുള്ള മുദ ര ത ത്തിൽ ടെൻ ഡർ 
ഫോറത്തിൽ കാണിച്ച് പ്രകാരമുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് 
നിര സി ക്കാ നുള്ള അവകാശം പിൻ സി പ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

- [ No. 5/2015 -16] 
No. A5 - 1124/2015. 

22nd December 2015. 


Government Victoria College , 
Palakkad. 


(Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [ നമ്പർ 05 /2015 -16] 


നമ്പർ എ5- 1124/ 2015. 

2015 ഡിസംബർ 22. 
മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2015 -16 വർഷം 
പ്ലാൻ സ്കീമിൽ ഇക്കണോമിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, കോമൺ 
കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം എന്നീ വകുപ്പുകളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, യു . പി. 
എസ്., കീബോർഡ്, മൗസ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 2, 53,000 

ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് “ 2015 - 16 
വർഷത്തിൽ പ്ലാൻ സ് കീമിൽ ഇല ക് ട്രോണിക് സ് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്” എന്ന 
തല വാചകം എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, മടപ്പള്ളി, മടപ്പള്ളി കോളേജ് പോസ്റ്റ്, പിൻ - 673 102 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. നിശ്ചിത സമയ 
പ രി ധിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി 
ക്കുന്നതല്ല. 22 - 1 - 2016 രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ഹാജരാകുന്ന 
ദർഘാസുകാ രു ടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം 21 - 1 - 2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 . 30 മണി വരെ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 22 - 1 - 2016 , 11.30 മണി. 

താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാ സ ത്തിൽ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായ - 525 മണിയോർഡറായോ പണമായോ 
അടച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, ഡാ ഫ് റ്റ് , 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി . ആയി ലഭിക്കുന്നതല്ല. - 315 
അടച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് 
കോപ്പി ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Sealed tenders are invited for the supply of Desktop 
Computer, Printer, UPS , Keyboard and Mouse etc. for the 
Departments of Economics, Common computer room and 
Mathematic of Government College Madappally under 
Plan 2015 - 16 . Tenders should be superscribed as “ Tender 
for the supply of Electronic Equipments under Plan 
2015 - 16 ” and addressed to the Principal, Govt. College 
Madappally, Madappally College P.O ., Pin -673 102 . Last 
date and time for receiving the tender will be 11.30 a. m . 
on 22 - 1 - 2016 . Late tenders will not be accepted . The 
tenders received will be opened at 11 . 30 a . m . on 
22 - 1 - 2016 in the presence of such tenderers or authorized 
representatives who may be present at that time. 

Estimate Amount - 2,53,000 . 

Intending tenderers may submit an application to the 
Principal to obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for tender forms 
should be accompanied by cash remittance of 525 
which is the price fixed for a form /set of forms and which 
is not refundable under any circumstances. The tender 
forms are not transferable. Sale of tender forms will be 
closed at 2 . 30 p . m . on 21 - 1 - 2016 . Cheques , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms, nor will the forms be sent per V . P . P . 
Duplicate tender forms if required will be issued at - 315 
per copy. 
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ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . യാതൊരു കാരണവ 
ശാലും ഫോറത്തിന്റെ വില തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 25- 1- 2016, 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന 
താണ്. ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറം വി . പി . പി. ആയി 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം തുക നിരതദ്രവ്യമായി 
അടയ് ക്കേ ണ്ടതും - 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
എഗ്രിമെന്റും ഓരോ ദർഘാസിനൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. കാരണം 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The tender should be submitted in the prescribed 

form which can be had from the College Office on 
payment of 525 either in person or by sending 
Money Order. The cost of duplicate tender form is 

315 . 
Total cost of the articles tendered for should be 
worked out and recorded in the list of articles . 
Every tenderer who has not registered with the State 
Government Store Purchase Department should remit 
2 . 5 % of the total cost of articles tendered for, 
towards EMD . The EMD can be paid by way of 

TDR /FDR . 
3. The articles should be supplied to the college at the 

expense of the supplier. 
4 . The price quoted should be inclusive of all taxes 

and duties. Otherwise rate of taxes charged up on 
each item should be quoted against the prices of 

each item . 
5 . The successful tenderers should sign an agreement 

in Kerala Govt. Stamp Paper Worth | 200 and 

deposit 5 % value of the contract as security deposit. 
6 . The Principal reserves the right to reject the tenders 

without assigning any reason . 


- അംഗീകരിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകാരൻ വിലയുടെ 5 ശതമാനം 
തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതും - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽഎഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രാദേശിക 
മായി കൂടി ചേർക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
സാധ ന ങ്ങ ളുടെ എണ്ണം, വില , ബാന്റ് നെയിം എന്നിവ 
വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
സാധനങ്ങൾ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന 
സജ്ജമാക്കിത്തരേണ്ടതും അതിനുള്ള തുക കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയ 
വില യിൽ ഉൾപ്പെടു ത്തേ ണ്ട തു മാ യി രിക്കും. ബന്ധ പ്പെട്ട 
അധികാരികൾ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ വിതരണം 
ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ വിലനൽകുകയുള്ളു. 
| No. A2- 595/ 2015. 

| 10th December 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of UPS with 
Solar Charging Panel to Government College , 
Mananthavady. 
| Estimate Cost - 4 ,50,000 . 

The envelopes containing the tender should be 
superscription as supply and installation of 5 KVA UPS 
with 4 KVA Solar charging panel and unit to Government 

College , Mananthavady 2015 - 16 and addressed 
- to the Principal , Government College , Mananthavady, 
Nalloornad P. O .-670 645 . Last date of receipt of tender in 
the college office at 2 p . m . on 25 - 1- 2016 . Late tender will 
not be accepted . The tender will be opened at 4 p . m . on 
25 - 1 - 2016 in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives who may present at that 
time. 


Govt. College, 

Madappally, 
Kozhikode - 673 102 . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ2- 595/ 2015. 


2015 ഡിസംബർ 10 . 


മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 5 KVA UPS 
with 4KVA Solar Charging Panel and Unit 010omo 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന തി നായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 4,50,000. 

ദർഘാസുകൾക്ക് മുകളിൽ “ 2015 - 16 വർഷത്തേക്ക് 
മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 5 KVA UPS with 
4KVA Solar Charging Panel and Unit വിതരണം ചെയ് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
25 - 1 - 2016 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മാനന്തവാടി, നല്ലൂർനാട് പി . ഒ. എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്ക ണം . വൈകി കിട്ടുന്ന വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 25- 1- 2016 വൈ കു ന്നേരം 4 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളവരോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തി 
യിട്ടു ള്ള വരോഉണ്ടങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers may, on application to the 
Principal, Government College , Mananthavady obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted. The cost of tender form is 945 , which is the 
price fixed for the form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. Application for 
tender form through post should be accompanied by a 
money order remittance of 970 . Cheques, Postal Orders , 
Demand Draft etc. will not be accepted towards the cost 
of the tender forms, nor will the formsbe sent per V.P .P . 
The last date for the sale of tender form will be 25 - 1 - 2016 
at 12 Noon . The tender forms are not transferable . 
Every tender should be accompanied by an EMD 1 % of 
the total cost of the articles tendered for. An agreement 
has to be executed in Kerala Stamp Paper worth 

200 along with each tender. The Principal reserves 
himself the right to accept or to reject any all 
tenders without assigning any reason thereof. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 
945 ഓഫീസിൽ അടച്ച് ഫോറം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ പോസ്റ്റേജ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ 
- 970 മാനന്തവാടി ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
വിലാസത്തിൽ മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
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Successful tenderers should fortnight an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth · 200 and to be Deposit 5 % 
amount of total cost as Security Deposit. Locally 
assembled articles will not be accepted . Tenderer should 
specify the rate, quantity and brand name of the items. 
The payment will be effected only after the items got 
verified by competent authority . The successful tenderers 
should deliver and install the items in the college and the 
cost of the same will include in the price quoted . 

Details of Item 


- ദർഘാസുകൾ തപാൽ മുഖാന്തിരം ആവശ്യമുള്ളവർ 
ആയതിന് 877(തപാൽ ചെലവടക്കം) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 
തുക എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ഒരു (1 %) ശതമാനം 
നിരക്കിൽ നിരതദ്രവ്യമായി കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് 
വനിതാ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് കേരള സർക്കാരിന്റെ 500- ന്റെ വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തിയ എഗ്രിമെന്റിനോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം 1,500- ൽ കുറയാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഏതൊരാളുടേയും 
ദർഘാസ് കാരണം കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| [ No. 13 /2015-16 (plan )] 


Specification 

Quantity 
5 KVA UPS with 4 KVA Solar Charging 1 No. 
panel and unit , 12 V -150 AH C10 tubular 
batteries (EXIDE) 8 Nos . 5 year warranty 
for all parts of UPS , Solar panel and batteries, 
structure installation and cabling, primary 
charging must from Solar and automatic 
change over to KS E B line , battery storage 
rack, surge protection device , Earthing of 

the systems . 
Government College , 

( Sd.) 
Mananthavady. 

Principal. 


No. A1-794/2015/KMM (iii). 


16th December 2015. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
[ നമ്പർ 13 / 2015- 16 (പ്ലാൻ)] 


നമ്പർ എ1- 794/ 2015/ കെ . എം . എം .(iii ). 2015 ഡിസംബർ 16. 

കണ്ണൂർ കെ . എം . എം. ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജിൽ പ്ലാൻ 
ഫണ്ട് പ്രകാരം 2015 - 16 വർഷത്തിൽ കോളേജിലെ ഇക്കണോമിക്സ് 
വിഭാഗം ലൈബ്രറിഓട്ടോമേഷൻ നടത്തുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള 
വരിൽനിന്നുംമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് സംഖ്യ 4,00,000. 

ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ വിതരണംചെയ്യേണ്ടഉപകരണ 
ങ്ങളുടെലിസ്റ്റ് ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെകൂടെനൽകുന്നതാണ്. 

മുദ്ര വച്ച ദർഘാ സു ക ളു ടെ കവ റിനു മുക ളിൽ 
“ കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേ ജി ലേക്ക് 
2015 - 16 വർഷത്തിൽ ഇക്കണോമിക്സസ് വിഭാഗം ലൈബറി 
ഓട്ടോ മേ ഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന്” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, കെ . എം. എം. 
ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ്, പി. ഒ. പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ-4 
എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 840 -ം ( നികുതിയടക്കം), 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ വില 420 -ം ആകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപ്പന 22 - 1- 2016 ഉച്ച യ് ക്ക് 1 മണിക്ക് അ വ സാ നി 
ക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 22 -1- 2016 - ന് 2 മണിവരെ 
ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ 3 മണിക്ക്ദർഘാ 
സു കാ രു ടെ യോ അ വ രുടെ പതി നി ധി ക ളു ടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. വൈകിലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കു മുമ്പായി കോളേജ് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ദ ർ ഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്ന 
തായിരിക്കും. 


Sealed tenders are invited for Automation of 
Economics Department Library of K . M . M . Government 

Women s College , Kannur under Development of Lab / 
Library ( Plan Scheme) for the year 2015 - 16 for an 
estimated cost of 4 ,00 ,000 . 

The list of articles/work with required specification 
will be supplied along with the tender form . 

The tender should be superscribed as “ Tender No . 
| 13/2015-16 (Plan) dated 16-12- 2015 for the Automation of 
| Economics Department Library for the year 2015- 16 at 
- K . M . M . Government Women s College, Kannur- 4 and 

addressed to the Principal , K . M. M. Government Women s 
College , Kannur (P.O .) Pallikunnu , Pin-670 004 . 
Cost of tender form : 
- Original - 800 + 40 ( VAT) = " 840 . 
Duplicate = 400 + - 20 (VAT) = " 420. 

(Costs are non -refundable ) 
The date and time of closing of sale of tender 
form - 22 -1-2016, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
| 22 -1 -2016 , 2 p . m . 

Date and time of opening of tender 
22 -1-2016, 3 p . m. 

Tender forms can be had directly from the college 
office on all working days before 2 p .m . on remittance of 
the cost mentioned above . 

The tender form if required by post will be sent on 
payment of 877 (cost of tender form " 800 , VAT - 40 
and postage charge 37) by money order to the Principal, 
K . M . M . Government Women s College , Kannur, 
P.O . Pallikunnu , Pin -670 004 . Cheque or Demand Draft are 
not acceptable. The rate quoted should be inclusive 
of all taxes. 


462 


12th JAN . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


53 


The tender will be opened in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. The tender forms are not transferable. 
Late tenders will not be accepted under at any 
circumstances . 


Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the total cost of the articles tendered for quoted as 
Earnest Money Deposit ( This is subject to a minimum of 

1,500 ) in favour of the Principal, K .M . M . Govt. Women s 
College , Kannur together with an agreement in Kerala 
Govt. Stamp Paper worth 500 towards the rate quoted 
remains firm till 31 -3 -2016 . The undersigned reserves the 
right to accept or reject any tender without assigning any 
reason . 


(1 ) 

(2 ) 
( g) Video Controller : To Support VGA or 

above Resolution 
(h) Keyboard : 101 Keys Keyboard 
(i) Hard Disk Drive : 2X 500 GB 7200 rpm 

Serial ATA HDD 
(1) Cabinet 

: Tower Type 
(ii) Academic License for Server Operating 

System (Original ) 
(WinSvr Std 2012 R2 SNGL OLP NL 

Acdmc 2 Proc ) 
( iii ) Latest version of Antivirus of 1 year 

warranty 
6 . Supply and installation of Barcode No . 

Scanner - Wireless 
(a ) Speed 

: 150 Scan /sec . 
(b ) Scanning distance: 150 meters 

(c) Warranty : 1 year 
7. Supply and installation of Barcode 

1 No. 


More details can be obtained from the College 
office . 


LIST OF ARTICLES 


SI. 
No. 


Specification 


Quantity 


(2) 


1 No. 


1 Library software: Management, No. 

Circulation , Inquiry , Acquisition , 

Interface to barcode devices facility 
2 Data Entry job works 

4000 books 
3 Bar code preparation with material and 

barcode label with cello tape 
(two bar code ) 

4000 books 
4 Classification of books and spine label 4000 books 
5 (i) Supply of ISO /ISI Certified Server 1 No. 

Computer with following specification 
having 3 year on -site warranty 
(a ) CPU : Intel Xeon E3- 1220 

Quad core @ 3 .1 
GHz Processor or 

higher 
(b ) Monitor : 18 .5 ” TFT /LED 

colour monitor with 

TCO 6 .0 Certification 
(c ) Chipset : Intel C200 Series or 

better compatible 
with CPU 


Scanner -Wired 
(d ) Speed 

: 200 scan / sec. 
(e ) Decoding options : Decode all 

standard ID 

barcodes 
(f) Warranty : 1 year 
8 . Supply and installation of Barcode Printer 

(a ) Print Speed : 5ips (127mm /s) 
(b ) Resolution : 203 dpi 
(c) Maximum print : 4.25” (108mm ) 

width 
(d) Memory : 64 MB flash /32 

MBDRAM 
(e ) Communication : Serial RS232 , USB 

2.0 Options 
(f) Warranty : lyear 
9 . Networking 
(i) Supply and installation of 8 port 
Auto sensing 10 / 100 Base TX , 
Ethernet swicth , Fixing on the wall 
Prefered Model: D -link or equivalent 


1 No. 


60 No. 


(d ) Memory : 8 GB ECC 1333 MHz 

DDR3 RAM and min . 

4 DIMM slots 
(e ) Mother board : OEM /Intel original 

motherboard 
(f) RAID Controller: Four port RAID 

controller for RAID 
0 / 1 


( ii ) Supply and fixing of 20 mm light 
guage , PVC conduct ( Ivory/White ) 
conforming to IS 9537/ 1983 part III 
along with all required accessories 
on surface including making good 
the damages etc . as required . 
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(3 ) 


60 


(1) 

(2 ) 
( iii) Supply, laying of CAT-64 pair UTP 

cable through the existing conduit 
as required 

Prefered Model : Legrand /Molex 
(iv) Supply of J 45 cable and - 

termination of UTP cable 
(v ) Prefered Model: Legrand /Molex 
( vi) Electrification 


5 


- 


5 


(2 ) 


201 


[ നമ്പർ 14/ 2015 - 16 ( പ്ലാൻ)] 
നമ്പർ എ1- 663/ 2015/ കെ . എം . എം . 

കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജിൽ 
പ്ലാൻഫണ്ട് പ്രകാരം 2015 - 16 വർഷത്തേക്ക് മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ് 
സ്കീമിൽ കോളേജിലെ മിനി കോൺഫറൻസ്/ സെമിനാർ ഹാളി 
ലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നുംമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് സംഖ്യ - 2,00, 000 . 
മുദ്രവച്ച കവറിനു മുകളിൽ “ കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് 
വനിതാ കോളേജിലേക്ക് 2015 -16 വർഷത്തിൽ മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ് 
സ്കീമിൽ കോളേജിലെ മിനി കോൺഫറൻസ്/ സെമിനാർ 
ഹാളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, കെ . എം . എം . 
ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ്, പി . ഒ. പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ 
എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420 ( നികുതിയടക്കം) 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ വില 210 ആകുന്നു. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപ്പന 28 - 1- 2016 ഉച്ചയ് ക്ക് 1 മണിക്ക് അ വ സാ നി 
ക്കു ന്നതാ ണ് . പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ 28 - 1 - 2016 - ന് 
2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ 
3 മണിക്ക്ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ദർഘാസുകൾ തപാൽ മുഖാന്തിരം ആവശ്യമുള്ളവർ 
ആയതിന് 457 (തപാൽ ചെലവടക്കം) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു ക ളിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെ ടെ 
ആയിരിക്കണം. 
-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ഒരു ശതമാനം (1 %) 
നിരക്കിൽ (കുറഞ്ഞ തുക 1,500 ) നിരതദ്രവ്യമായി കണ്ണൂർ 
കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കേരള സർക്കാരിന്റെ 500 - ന്റെ 
വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ എഗ്രിമെന്റിനോടൊപ്പം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരാളുടേയും ദർഘാസ് കാരണം 
കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം പ്രിൻസിപ്പാളിന് 
ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


[ No. 14/2015-16 (Plan )] 
No. A1- 663/ 2015 -16/KMM. 21st December 2015. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Electronic Equipments to the Mini Conference /Seminar Hall 
of K . M. M. Government Women s College , Kannur under 

Matching Grant (Plan Scheme) for the year 2015 -16 for an 
estimated cost of 2, 00 ,000. 

The list of articles with required specification will be 
supplied along with the tender form . 

The tender should be superscribed as “ Tender No. 14 / 
2015 - 16 ( Plan ) dated 21- 12 - 2015 for the supply of 
Electronic Equipments to the Mini Conference /Seminar 
Hall for the year 2015 - 16 at K . M . M . Government 

Women s College , Kannur- 4 and addressed to the 
Principal, K . M . M . Government Women s College , 
Kannur, P. O . Pallikunnu, Pin -670 004 . 
Cost of tender form : 

Original - 400 + 20 ( VAT ) - 420 
Duplicate - 200 + 10 ( VAT) - " 210 

( Costs are non -refundable ) 
The date and time of closing of sale of tender 
form - 28- 1-2016, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 -1-2016, 2 p . im . 

Date and time of opening of tender 
28- 1- 2016, 3 p . m . 

Tender forms can be had directly from the college 
office on all working days before 2.00 p.m . on remittance 
of the cost mentioned above . 

The tender form if required by post will be sent on 
payment of - 457 (cost of tender form - 400 , VAT - 20 
and postage charge - 37) by money order to the Principal, 
K . M . M. Government Women s College , Kannur, 
P.O . Pallikunnu , Pin -670 004 . Cheque or Demand Draft are 
not acceptable . The rate quoted should be inclusive of all 
taxes. 

The tender will be opened in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. The tender forms are not transferable . 
Late tenders will not be accepted under at any 
circumstances . 
- Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 
of the total cost of the articles tendered for quoted as 
Earnest Money Deposit ( This is subject to a minimum of 
- 1, 500) in favour of the Principal , K . M. M. Govt. Women s 
College , Kannur together with an agreement in Kerala 
Govt. Stamp Paper worth | 500 towards the rate quoted 
remains firm till 31-3 -2016 . The undersigned reserves the 
right to accept or reject any tender without assigning any 
reason . 

More details can be obtained from the 
college office . 
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(3) 


( 1) 
3 


Quantity 


3 KVA Online UPS 


1 No . 


(3) 


Supply and installation ISO /ISI 
Certified Single Phase One line 
Floor Mounted UPS having the 
following Specification 


1 No . 


LIST OF ELECTRONIC EQUIPMENTS 
Sl . Item with Specifications 
No. 
(1) 

Electronic PA Lectern System with 
inbuilt microphone with 1 year 

warranty 
(a ) Power Point 

: 40W Max 
(b ) Frequency Response : 100 - 16000 Hz. 
(c ) Input 

: 2 Nos. of mic 

& aux inputs 
(d ) Controls 

: Bass, Treble 

and volume 
(e) Transmitter Output : 15m W (max ) 

Power 


Capacity 


: 3 KVA or 

above 


Input Voltage 


160 - 260V /50Hz 


AC 


Output Voltage 


: 230 V /50Hz 


Waveform 


: Sine Wave 


Backup time 


: 3 - 4 Hours 


Battery Type 


: 


Preferred model 


: AHUJA WSL 

2500 R or 
equivalent 


Tubular Battery 
with 3 years 
warranty 

(100 A . H 
battery 6 Nos.) 


1 No. 


2 Wall Mounted 

Projector 


System Warranty 


: 1 year on site 

warranty 


4 


Collar Mic. 


1 No. 


ISO /ISI 
Certified Ultra 
Short Throw 
DLP projector 
with Wall mount 
kit, Data Cable , 
Power Cable & 
other accessories 
with following 
specifications 


Microphone 


RF Output Power 
Modulation Mode 


: 10m W (Max .) 
: FM 


(a ) 


Brightness 


: 3000 Ansi Lumens 

minimum 


Microphone Element : Condenser, 

Cardioid 


: 


4: 3 


(b ) 
(c ) 
(d ) 


Aspect Ratio 
Contrast ratio 
Resolution 


: 


13000 : 1minimum 


Maximum Deviation : A + 25kHz 
Frequency Response : 40Hz — 13kHz 
Power Requirement : 9V Battery 


: 1280 X 800 

WXGA or above 


Current Consumption : < 30mA 


(e ) 


Throw Ratio 


: 


0.37 


Controls 


(f) 


Image size 


: 64" to 120" 

diagonal 


: ON /OFF Switch , 

Output Volume 
Control 


(g ) 


Connectivity 


: 


Indication 


VGA in & out/s 
video in /HDMI 
in / Audio 
in /Audio -out/ 
USB 2 .0 /Ethernt 


: Red LED for 

Microphone ON 


Dimensions 


: W63A — 1133 

D100 mm 


(h ) Warranty 


: 2 years minimum 

for lamp 6 months 
or 500 hours . 


Weight 


: 0.09 kg. (without 

battery ) 
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( 1 ) 


- (2 ) 


( 3) 


(1 ) 


Receiver 


Indication 


Frequency Stability 
Audio Output 


: 
: 


A + 0.005 % 
0- 50 m V 


: Red LED for 

Power ON , 
Green & 
Red LEDs 
for Signal 


S /N Ratio 


: 


> 80 dB 


Distortion 


Dimensions 


: 


W 152A 
H40A -D110 mm 


Antenna Type 
Power Requirement 


Weight 


: 0.20Kg 


Accessories 


: < 0 .5 % 
: Telescope 
: 220V-240V 

AC 50Hz for 
AC adaptor 
(supplied 

alongwith ) 
: Power Switch, 

Output Volume 
Control 


IA - Connection Cable . IA - AC Adaptor, IA -9V 

Battery 
5 Roll down Projector Screen : Normal size 

( Min . 6x4 ft.) 1 No. 


Controls 


K . M. M. Govt. Women s College, 
Pallikkunnu , Kannur. 


(Sd.) 
Principal. 


Forest Department 


ഇ - ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ പി . സി . പി .- 23043/ 2015. 

2015 ഡിസംബർ 15. 
- കേരള വനം വകുപ്പിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും GAGAN enabled Rugged GPS PDAs for 
GIS applications (20 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്ത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ 
ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ( എഫ്എംഐഎസ്) ഓൺലൈൺ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളു 
കളും www.etenders .kerala. gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യ മാ ണ് . ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തിനുള്ള നിര തദവ്യം, ദർഘാസ് ഫീ എന്നിവ എസ്. ബി . റ്റി . -യുടെ ഇന്റർനെറ്റ്ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ, മറ്റ് 
ബാങ്കുകൾ വഴിയോ ഓൺലൈനിൽ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാ ണ ങ്ങളും www.etenders. kerala .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ 
കവറുകളിൽ ഓൺലൈനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ www.etenders.kerala .gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിലൂടെ 
ഓൺലെനായി മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . നേരിട്ടോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. താമസിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് നമ്പർ 

ഇനം 

എണ്ണം അടങ്കൽ തുക നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
( ഏകദേശം) (ലക്ഷത്തിൽ) 

( 1 % ) 

വില 


PCP- 23043/2015 


20 


17 . 60 


17 ,600 


2, 940 


GAGAN enabled Rugged 
GPS PDAs for GIS 
applications 


പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് വനം വകുപ്പിന് അവകാശമുണ്ട്. 


മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . 
1. വിതരണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലാവധി- വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം. 
2. പണം നൽകുന്ന രീതി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. 
3. ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി- - 18 -12 -2015 മുതൽ. 
4. ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 13 - 1-2016 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 
5. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16-1-2016 , 3 മണി. 
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- മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് 
(എഫ്. എം . ഐ . എസ്.) ഫോറസ്റ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, വഴുതയ്ക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് സമയത്ത് 
ലഭ്യമാണ്. പ്രസ്തുത ടെണ്ടർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേരള വനം വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 200 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് സ്കാൻ 
ചെയ്ത കോപ്പി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാത്തതും അവയുടെ ഒറിജിനൽ തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് സമർപ്പിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. e-tender-റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾ www.etenders .kerala. gov.in - യിൽ നിന്നോ 
വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന e- tenders help desk - ൽ നിന്നോ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നോ ഓഫീസ് സമയത്ത് അറിയാവുന്നതാണ്. 
ഇ - പേയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാടുനടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ 
വിശദവിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും അതിനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാത് 
കവറുകളിൽ മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യങ്ങൾക്കും 
നഷ്ടത്തിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 
No. PCP - 23043/ 2015 . 

| 15th December 2015. 
Online tenders are invited from registered contractors for “ Supply, Installation , Testing and Commissioning of GAGAN 
enabled Rugged GPS PDAs for GIS Applications” for use in Kerala Forest Department by Additional Principal Chief 
Conservator of Forests (FMIS ). The equipment should conform to the technical standards and specifications 
detailed in Annexure I attached to this notice. Tender documents and schedules are available in the website : 
www. etenders , kerala .gov.in . The Earnest Money Deposit and tender fee should be submitted through the Internet online 
banking of SBT or through NEFT for other Banks. 

All bid /tender documents are to be submitted online only and in the designated Online cover (s )/envelope (s ) 
on the www.etenders .kerala. gov.in website and tenders submitted manually/through post will not be entertained . Late tenders will not 
be accepted. 


Tender No. and Items 


Quantity 


PAC 
( in lakhs) 


EMD 
(19% ) 


Cost of tender 

form ( ) 


PCP -23043 /2015 — GAGAN enabled Rugged 
GPS PDAs for GIS Applications 


20 Nos. 


- 


17. 60 


17,600 


2,940 


The other details regarding this tender are as follows: 


Period of supply — within Thirty days from the receipt of the work order . 
Mode of Payment — 100 % within 30 days from the date of completion of the work 


Date from which the tender will be available in the website — From 18 - 12 - 2015 . 


Last date and time for receipt of tender - 13 - 1 - 2016, 1 p . m . 


Date and time of opening of tender - 16 -1-2016, 3 p . m . 


The number of equipment mentioned above is approximate. The KFD will be at liberty to increase or 
decrease the number to be procured or may decide not to procure at all . 


Online tenders /bids are to be accompanied with a preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper 
worth · 200 . Tenders/bids received online without the scanned copies of relevant documents , preliminary agreement, 
will not be considered and shall be summarily rejected . Any further clarifications on this tender can be obtained from 
NIC / the e -tender Helpdesk number available in the www .etenders.kerala .gov.in website and from the 
Office of the Additional Principal Chief Conservator of Forests (FMIS ) during the office hours. The details 
regarding e - Payment ( Bidders Bank Account No. where he /she is having core banking facility and email (ID ) 
should be submitted along with the tender. Tenders without these details will not be accepted . 

The Forest Department will not be responsible for any inconveniences or loss to the Bidder while 
uploading /downloding the bid . 
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ANNEXURE 
Product Specifications 


System Specification 


TI Cortex A8 OMAP DM3730 
512 MB Mobile DDR RAM 512 MB Flash Memory 


Windows Mobile 6 .5 


Display Specification 


Processor 
System memory storage 
Operating System 
Size 
Resolution 
Brightness 
Touch 


Field Service Features 


Camera 


Wireless Communication 


WLAN 
Bluetooth 
GPS SBAS 


Mechanical and Environment 


Dimensions (WxLxH ) 
Weight 
Operation Temperature 


Operation Humidity 
IP Proof 
Shock 
Vibration 
Drop 


4 .3 " 
480 x 800 
400 ( typ .) 
Projected Capacitive Touch 
5 .0M pixel Camera with LED auxiliary light (Rear 
side, with Auto Focus) 
Support 802 . 11 2 .4 GHz b / g /n mode 
2 .1 + EDR (No audio profile) 
Precise GAGAN positioning < 1M 2DRMS + 
Carrier Phase Measurement 
179 x 99 x 38 mm (Standard ) 
450g (Standard ) 
-20°C to 60° C /-4° F to 
140° F 
95 % RH , non - condensing 
IP 67 
MIL - STD 810F Method 516 .5 
MIL - STD 810F Method 514 .5 
MIL -STD 810F Method 516 .5 
4ft . Free to concrete 
CE , FCC 
1x Serial Port (RS- 232 ) 
1x Mini USB OTG (Mini- A 5 pin Female Type) 
1 x 2.5/5/V 3A DC Power Input 
1 x Microphone (under keypad ) 
1 x1.2W Speaker (under keypad ) 
SDIO /SDHC card slot 
(up to 16GB 
SDHC memory card ) x 1 


I/ O Connectors 


Certifications 
External I/O 
Internal Audio Device 
Expansion Slots 


Power Management 


Power input 
Power Consumption 
Battery 
Battery Operating Time 
Adapter 


5V DC in 
10W ( under full loading) 
3.7V 5000mAh Li-Poly rechargeable battery 
Low Use Case : 8 .6 Hr 
( Backlight at 10 % duty cycle, default level idle ) 
15W Adapter 


(Sd .) 


Forest Headquarters, 
Thiruvananthapuram . 


Additional Principal Chief Conservator of 

Forests ( FMIS ). 
( For and on behalf of the Governor of Kerala ) 
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Health Services Department 

- ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കു ന്ന തിനുള്ള ഫോറം , 

അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

പട്ടിക , ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 15 - 12 - 2015 മുതൽ 

14 -1- 2016 പകൽ 3 മണിവരെ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
നമ്പർ എ3-1586 /2014/ താ . ആ . ഫോ . 2015 ഡിസംബർ 21. 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓരോ സ്ഥാപ 

നങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതാത് സ്ഥാപന 
- തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് താലൂ ക്കാശു പ്രതിയിലെ 

ങ്ങളിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഫോറം ആവശ്യമു 
രോഗികൾക്ക് 2016 - 17 കാലഘട്ടത്തിൽ ബഡ്നൽകുന്നതിനായി 

ള്ള വർ, അതിന്റെ വിലയും നിയമാനുസൃതമായ വിൽപന 
മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നികുതിയും അടച്ച് 4 - 11 - 2015 - ലോ അതിന് ശേഷമോ ലഭിച്ച 
- ടെണ്ടറിൽ 1 കിലോഗ്രാം ബ്രഡിന്റെ വില രേഖപ്പെടുത്തേ അസ്സൽ 

സോൾവൻ സി . സർട്ടി ഫിക്കറ്റും 
ണ്ടതാണ്. 

( കുടികിട പത്രം സഹിതം) ഹാജരാക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 12.5 % വാറ്റ്. 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തുക, 

"" 0210 - വൈദ്യസഹായവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 80 ജനറൽ 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

800 - മറ്റ് വരവുകൾ- 88 പലവകയും (ഭക്ഷ്യ - ഭക്ഷ്യേതര വസ്ത 
സമയവും - 14 - 1- 2016, 3 മണിവരെ. 

ക്കളുടെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടയ്ക്കുന്നത്) എന്ന 
ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും - ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലും വിൽപ്പന നികുതി 
സമയവും 15 -1- 2016, 1 മണിവരെ. 

“ 0040 - വിൽപ്പന നികുതി- 102- സംസ്ഥാന വിൽപ്പന നികുതി 
ടെണ്ടറുകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 

ആക്റ്റ് 99 - നികുതി പിരിവുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
സമയവും - 15 - 1 - 2016 , 3 മണി. 

അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്നപണം യാതൊരു 

കാരണവശാലും തിരിച്ച് നൽകുന്നതല്ല. 
- ടെണ്ടർ പ്രകാരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രേഖപ്പെടുത്തി 

-- ഓരോ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ദർഘാസുകളുടെ പത്ത് 
യി രി ക്കുന്ന വ്യക്തി/ സ്ഥാപ ന ത്തിന് സപ്ളെ ഓർഡർ 

ശത മാ ന ത്തിൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സോൾവൻസി 
നൽകു ന്നതും അവർ 1- 4 - 2016 മുതൽ ആശു പത്രിയിൽ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സലും ഒരു ശരിപ്പകർപ്പും കടം വീട്ടാൻ 
നിന്നും അറി യി രു ന്ന ത നു സ രിച്ച് ബഡ് കൃത്യമായി 

മുതലുള്ളത്, വ്യാപ്തി ഏതു വരെയെന്നും എവിടെയാണ് 
ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും എല്ലാ മാസാവസാനവും 

പ്രസ്തുത കരാറുകാരൻ താമസിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള അതാത് 
അതാത് മാസങ്ങളിലെ ബഡ് നൽകിയതിന്റെ തുകയ്ക്കുള്ള 

ത ഹ ശീൽ ദാ രിൽ നി ന്നുള്ള സർട്ടി ഫിക്കറ്റും ( 18 ബി ) 
ബില്ല് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ഹാജരാക്കണം. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 20 - 11- 2015 - ലോ അതിനു 
1- 4 - 2016 മുതൽ 31 - 3 - 2017 വരെയുള്ള കാല ഘട്ടത്തി 

ശേഷമോ അതാത് റവന്യൂ അധി കാ രി ക ളിൽ നിന്നും 
ലേയ്ക്കാണ് ടെണ്ടർ പ്രകാരം ബഡ് നൽകേണ്ടത്. 

നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ വാങ്ങിയവയും കുടികിട ഉണ്ടെങ്കിൽ 

അതുൾപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. റവന്യൂ അധികാരിയിൽ 
എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന ദിവസം നിന്നുള്ള കുടി കിട സർട്ടി ഫി ക്ക റ്റിന്റെ അഭാ വ ത്തിൽ 
അവധി ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ടെണ്ടർ തുറന്ന് സ്ഥലത്തെ സബ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഹാജരാക്കി 
പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

യാലും മതിയാകുന്നതാണ്. 
താലൂക്ക് ആശുപതി, ഫോർട്ട്, 

(ഒപ്പ്) 

കരാറുകാരൻ കരാർ സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 100- ന്റെ 
തിരുവനന്തപുരം. 

സൂപ്രണ്ട്. മുദ്രപത ത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നിയ മ ങ്ങ ളിൽ 

പൊതു വ്യവസ്ഥകളിൽ നിർദ്ദേ ശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

നിയമാനുസൃതമായ നിര തദവ്യം ( ഡാ ഫായി) ജനറൽ 

വിവരങ്ങൾ മുതലായവയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നമ്പർ ബി1 - 23695/ 2015. 

2015 ഡിസംബർ 11 . 
വിഷയം: - ആരോഗ്യ വകുപ്പ് 2016 - 17 - ൽ സർക്കാർ 

- ദർഘാസുകളോ ക്വട്ടേഷനുകളോ ഏതാണ് അഭികാമ്യം 
ആശു പ്രതി ക ളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യ -ഭക്ഷ്യതര 

എന്ന് വച്ചാൽ ആ ഹാ ര സാ ധ ന ങ്ങൾക്കും മറ്റ് ത്യാ വശ്യ 

സാധനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിലാക്കി 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 

(ഓരോന്നും രണ്ട് പ്രതി വീതം) അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച്. 

മല ധി കാ രി കൾക്ക് നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നകം സമർപ്പി 
സൂചന: - ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 21-11- 2015- ലെ 

ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ 
എബി4 -77941 / 15 -ാം നമ്പർ ലഘു ദർഘാസ് ആഫീസിൽ നിന്നോ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപ ന ങ്ങളിൽ 
പരസ്യം. 

നിന്നോ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ പകൽ 10 മണി മുതൽ 5 
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 

മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
1- 4 - 2016 മുതൽ 31- 3 - 2017 വരെയോ അല്ലാത്തപക്ഷം അതാത് 

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുവിവരം 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിലെ മേല ധി കാ രി കൾ നിശ് ച യി ക്കുന്ന 
മറ്റേതെങ്കിലും തീയതിവരെയോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മറ്റ് 

1. ജനറൽ ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ. 
അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള 

വനിതാ ശിശു ആശുപ്രതി, ആലപ്പുഴ. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ലെപ്രസി സാനിട്ടോറിയം, നൂറനാട്. 
ദർഘാസുകൾ 2016 ജനുവരി 15 -ാം തീയതി പകൽ 1 

ജില്ലാ ആശുപത്രി, മാവേലിക്കര. 
മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേ ദിവസം തന്നെ 

താലൂക്കാശു പ്രതികൾ - ചേർത്തല, ഹരി പ്പാ ട് , 
പകൽ 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള ബന്ധ പ്പെട്ട കക്ഷി ക ളുടെ 

ചെങ്ങന്നൂർ, പുളിങ്കുന്ന്, കായം കു ളം , തുറവൂർ, 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽവച്ച് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ചെട്ടികാട്. 
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6 . സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അരൂക്കുറ്റി, മുതുകുളം, 

മാന്നാർ, കുറത്തികാട്, തൃക്കുന്നപ്പുഴ, വെളിയനാട്, 
മുഹ മ്മ , പാണ്ട നാ ട് , ചെമ്പും പു റം , എടത്വ, 

തെക്കാ ട്ടു ശ്ശേ രി , ചമ്പ ക്കു ളം , അമ്പ ല പ്പു ഴ, 

പെരുമ്പളം, തണ്ണീർമുക്കം. 
7 . പി . എച്ച്. സെന്റർ - തകഴി, ചെറിയനാട്, വെട്ടയ്ക്കൽ, 

കല വൂർ, എഴു പുന്ന, വള്ളികുന്നം, വെൺമ ണി , 

ചെട്ടികുളങ്ങര, മാരാരിക്കുളം വടക്ക്. 
- 8. മറ്റു ള്ള വ - ജില്ലാ ടി. ബി . സെന്റർ, ആല പ്പു ഴ , 
ടി. ബി. ക്ലീനിക്ക്, കരുവാറ്റ. 

( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
ഓഫീസ്(ആരോഗ്യം), ആലപ്പുഴ. (ആരോഗ്യം). 


സർട്ടിഫിക്കറ്റും (18 ബി ) സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾ ജനറൽ 
വിവരങ്ങൾ ( സർക്കാർ കത്ത് നമ്പർ 38489/ എം3/ ആ . കു . വ . തീ 
യതി 9 - 5 - 2003 ) ഹാജ രാ ക്ക ണം . ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
20 - 11 - 2015 - ലോ അതിനു ശേഷമോ അതാതു അധികാരി 
ക ളിൽനിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ വാങ്ങി യ വ യും 
കുടികിട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയും ആയിരിക്കണം. 
റവന്യൂ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള കുടികിട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
അഭാവത്തിൽ സ്ഥലത്തെ സബ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി 
ഹാജരാക്കിയാലും മതിയാകുന്നതാണ്. 

കരാറുകാരൻ കരാർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നിയമ ങ്ങ ളിൽ പൊതു 
വ്യവ സ്ഥ ക ൾ നിർദ്ദേ ശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി സ മ ർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ്/ ക്വട്ടേഷൻ ഏത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അടങ്കൽ 
തുകയുടെ അടി സ്ഥാ ന ത്തിൽ സ്ഥാപ ന മ ധാ വി കൾ 
തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ 
സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ബി2 - 21557/ 2015. 

2015 ഡിസംബർ 9 . 
വിഷയം: - ആ . കു . വ . - ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ് 

(ആരോഗ്യം) , എറണാ കു ളം - ജില്ലയിലെ 
സർക്കാർ ആശു പത്രികളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യ 
ഭക്ഷ്യ ത ര സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം 

നടത്തുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച്. 
- കേരള സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള 
ആശു പതി ക ളി ലേക്ക് ഭക്ഷ്യ - ഭ ക്ഷ്യേ തര സാ ധ ന ങ്ങൾ 
വിതരണം നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ (രണ്ട് പ്രതി വീതം ) ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

1- 4 - 2016 മുതൽ 31 - 3 - 2017 വരെയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം 
സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റ് കാല യള വി ലേക്കോ ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽ ആഫീസറുടെ കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ആശുപ്രതി 
ക ളി ലേക്ക് ഭക്ഷ്യ -ഭക്ഷ്യ തര സാധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം 
നടത്തുന്ന തിനുള്ളമുദ്രവെച്ച് ദർഘാ സു കൾ പ്രത്യേകം 
കവറുകളിൽ 15 - 1 - 2016 - ന് ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് അതാത് 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേലധികാരികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ 
വിതരണം നടത്തേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക , രണ്ട് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ, ദർഘാ സിനോടൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ട 
ഉടമ്പടികളുടെ മാതൃക മുതലായവ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
മേല ധികാ രിക ളിൽ നിന്നും അവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് ചെലാൻ രസീതും 
4 - 11 - 2015 - ലോ അ തിനു ശേഷമോ ലഭിച്ച അസ്സൽ 
സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ( കുടികിട പത്രം സഹിതം) 
ഹാജരാക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തുക “ 0210 - വൈദ്യ സഹായവും 
പൊതു ജ നാ രോ ഗ്യവും ജനറൽ- 800 - മറ്റ് വര വു കൾ- 88 - 
പലവകയും ” (ഭക്ഷ്യ -ഭക്ഷ്യതര വസ്തുക്കളുടെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില അടയ്ക്കുന്നത്) എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
വിൽപന നികുതി “ 0040 - വിൽപന നികുതി- 102 - സംസ്ഥാന 
വിൽപന നികുതി ആക്ട് 99 - നികുതി പിരിവുകൾ എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്ന 
പണം യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ച് നൽകുന്നതല്ല. 

ഓരോ ദർഘാസിനോടൊപ്പവും ദർഘാസുകളുടെ പത്ത് 
ശത മാ ന ത്തിൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സോൾവൻസി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസ്സലും ഒരു ശരിപകർപ്പും കടം വീട്ടാൻ 
മുതലുള്ളത്, വ്യാപ്തി ഏതു വരെയെന്നും എവിടെയാണ് 
പസ്ത കരാ റു കാ രൻ താമ സിക്കു ന്ന തെന്നുമുള്ള 


1. ജനറൽ ആശുപത്രി, എറണാകുളം 

ജനറൽ ആശുപതി, മൂവാറ്റുപുഴ 
ജില്ലാ ആശുപത്രി, ആലുവ 
താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രി, 
കോതമംഗലം 
താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ് സ് ആശു പത്രി, 
പെരുമ്പാവൂർ 
താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ് സ് ആശു പത്രി, 
തൃപ്പൂണിത്തുറ 
താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ് സ് ആശു പതി, 
വടക്കൻ പരവൂർ 
താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ് സ് ആശു പതി, 
ഫോർട്ടുകൊച്ചി 
ഗവൺമെന്റ് മഹാരാജാസ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി, 
-- കരുവേലിപ്പടി 
ജില്ലാ ടി. ബി. സെന്റർ, കരുവേലിപ്പടി 

താലൂക്ക് ആശുപതി, പിറവം 
12. താലൂക്ക്ആശുപ്രതി, ഞാറക്കൽ 

താലൂക്ക് ആശുപ്രതി, അങ്കമാലി 
താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പുത്തൻവേലിക്കര 
സ്ത്രീകളുടെയും, കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, 
മട്ടാഞ്ചേരി. 

ഗവൺമെന്റ് ആശുപ്രതി, അയ്യമ്പിള്ളി 
17. ഗവൺമെന്റ് ആശുപതി, പോത്താനിക്കാട് 
18. ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി, കല്ലൂർക്കാട് 
സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ 
1. ചെങ്ങമനാട് 

ഏഴിക്കര 
കാലടി 
കൂത്താട്ടുകുളം 
വടവുകോട് 

മാലിപ്പുറം 
7. മുളന്തുരുത്തി 
- പള്ളുരുത്തി 
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9. വാരപ്പെട്ടി 
10 . വേങ്ങൂർ 

പാമ്പാക്കുട 
ഇടപ്പള്ളി 
കടയിരുപ്പ് 

കീച്ചേരി 
15 . കുമ്പളങ്ങി 

മലയിടംതുരുത്ത് 
മൂത്തകുന്നം 
പല്ലാരിമംഗലം 

പണ്ടപ്പിള്ളി 
| 20 , രാമമംഗലം 
21. വരാപ്പുഴ 
22 . വെങ്ങോല 
പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ 
1. ആരക്കുന്നം 

ആയവന 
ബിനാനിപുരം 
ചേരാനല്ലൂർ 
ചോറ്റാനിക്കര 
ചൊവ്വര 
കുമാരപുരം 
കരുമാല്ലൂർ 
കളമശ്ശേരി 
കുട്ടമ്പുഴ 
ഇലഞ്ഞി 
എരൂർ 
മുളവുകാട് 
മുനമ്പം 
നെടുമ്പാശ്ശേരി 
നെട്ടൂർ 
പാറക്കടവ് 
അയ്യമ്പുഴ 
ആവോലി 
ചെല്ലാനം 
ചിറ്റാറ്റുകര 
ചൂർണ്ണിക്കര 
കോടനാട് 
കാക്കനാട് 
കോട്ടപ്പടി 
കീഴ്മാട് 
കുന്നുകര 

ഏലൂർ 
29 . മൂക്കന്നൂർ 
മുടക്കുഴ 
നേര്യമംഗലം 

കടവൂർ 
33 . പായിപ്ര 


34. പട്ടിമറ്റം 

മഞ്ഞപ് 
പൂതൃക്ക 
പാലക്കുഴ 

പിണ്ടിമന 
39. പനങ്ങാട് 

തിരുമാറാടി 
തൃക്കാക്കര 
തൊട്ടൂർ 
ഉദയംപേരൂർ 
വാളകം 
ഒക്കൽ 
- രായമംഗലം 
മഞ്ഞള്ളൂർ 
പുന്നേക്കാട് 
പാലിശ്ശേരി 
പിഴല 
പൂത്തോട്ട 
പുതുവൈപ്പ് 
തിരുവാങ്കുളം 
തിരുവാണിയൂർ 
തുറവൂർ 
വളന്തകാട് 
വാഴക്കുളം 
മാറാടി 
- മഴുവന്നൂർ 
- വല്ലാർപാടം 

നായരമ്പലം 
- കൂനമ്മാവ് 


13 . 


മറ്റു നിബന്ധനകൾ 


16 . 


11 


21. 


1. ഓരോ ദർഘാസിനൊപ്പവും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം കുറ 

ഞ്ഞത് - 1,500 അഥവാ അടങ്കൽ തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനമോ 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നിയമങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്ന വിധ 
ത്തിൽ 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 

മാതൃകയിലുള്ള കരാർ 
3 . ഫുഡ് അഡൽട്രേഷൻ ആക്ട് ( പി .എഫ്. എ .) അനുശാ 

സി ക്കുന്ന ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ 
പകർപ്പ് 

ഡയറ്ററി ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പട്ടിക 
5. ടെണ്ടർ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കണം 


22 . 


23 . 


. 


25 . 


26 . 


27 . 


ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കു മ്പോൾ ആ സ്ഥാപ ന ത്തിലെ അ ധി കാ ര 
പ രി ധി യി ലു ള്ള തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപ ന ത്തിന്റെ 
പി.എഫ്. എ . ലൈസൻസ് ആയിരിക്കണം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 


3 


21. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നോ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽനിന്നോ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 
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NAME OF INSTITUTIONS 


Government Hospitals : 


No. B2 -21557 /2015 . 

9th December 2015. 
Sub: — HSD — District Medical Officer of Health , 

Ernakulam - Tender and Contract 
2016 - 17 — Supply of dietary and allied articles 
to Government Medical Institutions in 

Ernakulam District — reg . 
Notice is hereby given inviting sealed tenders in 
duplicate in separate covers for supply of ( 1) Dietary, (2 ) 
Non Dietary articles from 1 - 4 - 2016 to 31- 3 - 2017 or 
such other date that may be fixed by the Government to 
the Medical Institutions in the District under the Control 
of the District Medical Officer (Health ), Ernakulam , 
so as to the concerned not later than 1 p . m . on 15th 
January 2016 . 

Copies of conditions of tender schedule of dietary 
articles, tender form , in duplicate and specimen copy of 
the form of agreement to be executed along with the 
tender etc ., can be had from the respective institutions on 
production of two chellans , one towards the 
cost of tender forms as prescribed by the Medical 
Officer- in - charge of the Institutions concerned and the 
other towards , the Sales tax together with Solvency 
Certificate obtained on or after 20 - 11 -2015 (Supported 
by the Non -encumbrance Certificate in original) . The 
Head of Account under which the cost of tender forms 
has to be remitted to the Government Treasury as 
‘ 0210 -Medical and Public Health - 80 -General-800 - other 
receipts 88 -Miscellaneous . Remittance of the cost of 
tender for Dietary and Non -Dietary articles and that of 
Sales Tax is “ 0040 - Sales Tax- 102 receipts under State Sales 
Tax Act-99- Tax Collections”. The amount remitted are not 
refundable under any circumstances . 

Each tender must be accompanied by Solvency 
Certificate in Original clearly indicating to what extend 
they are solvent from the Tahsildar of the Taluk where 
they reside along with their tenders as per Clause 18 (b ) 
of General Conditions of Store Purchase Rules 
(Government Letter No. 36489 /M2/ 02 / H & FWD dated 
9 - 5 - 2003 ) and an attested copy incorporating the 
encumbrance if any, in the prescribed form obtained on 
or after 20 - 11 - 2015 from the competent revenue 
authorities. In the absence of Encumbrance Certificate 
from the Revenue Authority , the same obtained from the 
Sub - Registrar of the area concerned should be produced . 

The Solvency Certificate should be for an amount 
not less than 10 % of the tender amount. Intending 
tenderers should sent along with the tender agreement 
executed and signed on Kerala Stamp Paper worth 100 
in the form prescribed in the General Conditions of 
tender in the Store Purchase Rules. 

Head of the Institution will decide whether the 
tender or auction is acceptable in accordance with the 
total amount attested for the same. 


1. General Hospital, Ernakulam 
2. General Hospital, Muvattupuzha 
3. District Hospital, Aluva 
4. Taluk Head Quarters Hospital, Kothamangalam 
5. Taluk Head Quarters Hospital, Perumbavoor 
6. Taluk Head Quarters Hospital, Tripunithura 
7. Taluk Head Quarters Hospital, Fort Kochi 
8 . Taluk Head Quarters Hospital, N . Paravur 
9. Government Maharaja ’s Hospital, Karuvelippady 
10. District T. B . Centre, Karuvelippady 
11. Women & Children Hospital, Mattanchery 
12. Taluk Head Quarters Hospital, Anagamaly 
13. Taluk Head Quarters Hospital, Njarakkal 
14 . Taluk Hospital, Piravom 
15. Taluk Hospital, Puthenvelikkara 
16 . Government Hospital, Pothanicad 
17. Government Hospital, Kalloorkkad 

18. Government Hospital, Ayyampilly 
Community Health Centres : 

1. Chengamanad 
2 . Edappally 
3. Ezhikkara 
4. Kadayiruppu 
5. Kalady 
6 . Keechery 
7. Koothattukulam 
8. Kumbalanghi 
9. Malayidamthuruth 
10 . Malippuram 
11. Moothakunnam 
12. Mulanthuruthy 
13. Pallarimangalam 
14. Palluruthy 
15 . Pambakuda 
16 . Pandappilly 
17. Ramamangalam 
18. Vadavucode 
19 . Varappetty 
20 . Varappuzha 
21. Vengoor 
22. Vengola 
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52. Thirumarady 
53. Thiruvaniyoor 
54 . Thiruvankulam 
55 . Thottoor 
56 . Thrikkakkara 
57 . Thuravoor 
58. Udayamperoor 
59 . Valakom 
60. Valanthakad 
61. Vallarpadorn 
62. Vazhakkulam 


Primary Health Centre: 

1. Arakkunnam 
2 . Avoly 
3 . Ayavana 
4. Ayyampuzha 
5. Binanipuram 
6 . Chellanam 
7. Cheranalloor 
8. Chittattukara 
9. Choornikkara 
10 . Chottanikkara 
11. Chowara 
12 . Elanji 
13 . Eloor 
14 . Eroor 
15 . Kadavoor 
16 . Kakkanad 
17. Kalamassery 
18. Karumalloor 
19 . Keezhmad 
20 . Kodanad 
21. Koonammavu 
22 . Kottappady 
23. Kumarapuram 
24 . Kunnukara 
25. Kuttampuzha 
26 . Manjalloor 
27. Manjapra 
28 . Marady 
29 . Mazhuvannoor 
30 . Mookkannur 
31. Mudakkuzha 
32. Mulavukadu 
33. Munambam 
34. Nayarambalam 
35. Nedumbassery 
36 . Neriyamangalam 
37. Nettoor 
38. Okkal 
39 . Paipra 
40 . Palakkuzha 
41 . Palissery 
42 . Panangad 
43. Parakkadavu 
44 . Pattimattom 
45 . Pindimana 
46 . Pizhala 
47. Poothotta 
48. Poothrikka 
49. Punnekkad 
50. Puthuvype 
51. Rayamangalam 


OTHER CONDITIONS 
1. Earnest Money Deposit shall be one percent of the 

total cost of articles tendered . This is subject to a 

minimum of 1,500 . 
2 . Agreement executed and signed in Kerala Stamp 

Paper worth - 100 in the prescribed General 

Conditions of Tenders in the Store Purchase Rules . 
3. Attested copy of License as per PFA Act. 
4. Schedule of Dietary Articles. 
5. Conditions of Tender. 

The PFA License submitted should be obtained from 
the Local Self Government Institution in which the 
Medical Institution located . 

More information can be available from this office 
or the above noted institutions on working days . 


District Medical Office of Health , 
Ernakulam. 


(Sd.). 
District Medical 
Officer of Health . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി5 - 15103/ 2015 . 

| 2015 ഡിസംബർ 26 . 
കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ കോഴി ക്കോട് 
ജില്ല യിലെ ആശു പ്രതികളിലേക്ക് 2016 - 17 സാമ്പത്തിക 
വർഷ ത്തിൽ ഭക്ഷ്യ - ഭ ക്ഷ്യേ തര സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
നടത്തുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ താഴെ വിവരിച്ച് 
സമയക്രമമനുസരിച്ച് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്ന തീയതി - 5 - 12 - 2015 
മുതൽ 14 - 1 - 2016 വരെ. 

ദർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 1- 2016, 1 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 -1 -2016, 
3 മണി. 

ഇതു സംബ ന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പരസ്യം അതാത് 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ളിൽ പസി ദ്ധീ ക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. നിശ്ചിത 
തീയതിക്കകംതന്നെ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ 
വകുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 

- ( ഒപ്പ്) 
ഓഫീസ് (ആരോഗ്യം), ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
കോഴിക്കോട്. 

(ആരോഗ്യം). 
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Homoeopathy Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ 1506/ എ2/15/ ജി.എച്ച്. എം . സി .എച്ച്. 2015 ഡിസംബർ 22. 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കാവശ്യമായ ഉപക ര ണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും സീൽ വെച്ച് 
മൽ സര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 5,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 5,000. 
- ദ ർ ഘാ സു കൾ സമർപ്പി ക്കു ന്ന ക വ റി നു പു റത്ത് 
“ആശു പ്രതി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ദർ ഘാസ് എന്ന് രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട തും സൂപണ്ട്, 
ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കാരപ്പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്-10 എന്ന വിലാസത്തിൽ 28- 1- 2016 - ന് 
പകൽ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. വൈകി 
ലഭിക്കുന്നവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കു ന്നതും ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞ നിരക്കും ഗുണമേന്മയുമുള്ള ഉൽപ്പന്നം രേഖപ്പെടു 
ത്തിയതുമായ ദർഘാസുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസിന്റെ കൂടെ മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
വരുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിരത ദ്രവ്യമായും 
കേരള സർക്കാരിന്റെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കാരപ്പറമ്പ്, 
കോഴിക്കോട്- 10 എന്ന വിലാസത്തിൽ സ്വന്തം പേപ്പറിൽ 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
- 1,000 + വാറ്റ്. ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു 
നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർ ഘാ സു കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 

50 തപാൽ ചാർജായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ 500 കൂടുതലായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം 27 - 1 -2016 - നു പകൽ 3 മണിവരെ 
നേരിട്ടും 21- 1- 2016 - നു തപാൽ മുഖേനയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തപാൽ മുഖേന ലഭി ക്ക ണ മ ങ്കിൽ മണി യോർഡർ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
നിർദ്ദേ ശാ നു സ രണം ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾക്ക് പ്രവർത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 
No. 1506/ A2 /15/ GHMCH . | 22nd December 2015. 

Competitive sealed tenders are invited to supply 
various Hospital equipments for the use of Government 
Homoeo Medical College Hospital, Karaparamba , Calicut. 
The list of equipments will be obtained along with the 
tender forms. 
| Estimate Amount - 5,00, 000 . 
EMD : 5,000. 


The tenders shall be superscribed as “ Tender for 
the Supply of Hospital Equipments” and addressed to 
the Superintendent, Government Homoeo Medical 
College Hospital, Karaparamba , Kozhikode -10 . The last 
date of receipt of tender is 28 - 1 - 2016 . at 11 a . m . 
Late tenders will not be considered . Tenders will be 
opened at 11 . 30 a .m . on the same day in the presence of 
such of tenders or their authorised representatives who 
may be present at that time. 

Those who want tender forms should apply to the 
Superintendent Government Homoeo Medical College 
Hospital, Karaparamba , Calicut- 10 . Application for tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 

1, 000 + VAT which is the price fixed for a form , 
which is not refundable under any circumstances . Sale of 
tender form will be closed at 3 p . m . on 27 - 1 - 2016 
( 21 - 1 - 2016 by post ). The tender forms will be obtained 
from the Hospital office on direct payment or Money 
Order only on working days. Those who require tender 
forms by post should send an additional amount of 50 
towards postage charge. Duplicate forms, if required will 
be issued for - 500 per copy. 

A demand draft for an amount of 1 % of the total 
cost of items should be enclosed along with the tender 
as EMD . Specification also is to be attached with tender . 
An agreement in the prescribed form executed and signed 
in Kerala Government Stamp Paper worth 100 should 
also be submitted along with the tender. 

The tender without the required EMD and agreement 
will summarily be rejected . Late tenders will not be 
entertained on any account. Any additional information 
required can be had from the office of the undersigned 
during working hours . 


Government Homoeo 
Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 
നമ്പർ സി3 - 28944 ( 4)/ 2015/ എം . സി. റ്റി . 2015 ഡിസംബർ 17. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബേൺസ് 
യൂണിറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
96 /2015 - ഇലക്ട്രിക്ക് ഡെർമാറ്റോം - 1. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 700. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 350. 
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ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOQ1021 - 1- 2016 , 3 eml. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOQ10— 22 - 1 - 2016, 2. 30 am . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
22 - 1- 2016 , 3 om . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
MOIM GUM MÁ ( 50 ) Bowl- 2001 QQGDOMOM . 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
BIO GOLAH DCO MM 352010108 31 - 12 - 2015 - M D Moni 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Specifications 
• Operates on either 120 VAC or 230 VAC (specify 

when ordering). 
The switch button for starting and stopping the 

motor. 
• Handpiece completely sterilizable (excludes the 

power pack ). 
• The instrument requires no lubrication by the 

surgeon . 

The dermatome complete kit should be provided in a 
carrying case with the dermatome handpiece with cord , 
power supply, width clips , guard plate , dermatome 
screwdriver and pin position guide . 

TENDER SCHEDULE 


No. C3/28944 (4 )/2015 /MCT. 17th December 2015. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Burns Unit , Plastic Surgery Department, Medical 
College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. and Name of Item with Quantity 
96 /2015 — Electrict Dermatome- 1 No . 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original — 700 . 
Duplicate - ` 350 . 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 


Last date and time of sale of tender form 
21- 1- 2016 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
22 -1-2016 , 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender 
22 -1 -2016 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 31- 12 - 2015 . 
No other forms of remittance will be accepted . 
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14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification . 


17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. 


| 18. 


More details can be had from this office on 
working time. 


നമ്പർ സി3 - 28944 (7 )/ 2015/ എം . സി. റ്റി . 


2015 ഡിസംബർ 17. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബേൺസ് 
യൂണിറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റി ലേക്ക് 
ഹംബീസ് നെഫ്- 4 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 97 / 2015 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 700. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 350. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21- 1- 2016, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 22 - 1- 2016, 2 .30 മണി. 


No. C3/28944 (7)/2015/MCT. 17th December 2015 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Humby s Knife - 4Nos . for 
the Burns Unit , Plastic Surgery Department, Medical 
College , Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . - 97/2015 . 
Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original - 700 . 

Duplicate _ 350 . 
Last date and time of sale of tender form 
21- 1 - 2016, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
22 -1- 2016 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 22-1-2016, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 31- 12 -2015 . 
No other forms of remittance will be accepted . 
Specifications for Watson Modification of Humby s 

Skin grafting knife 
1. Should be made of High grade Stainless steel. 
2 . Should be able harvest skin graft from 0.1 to 2.0 mm 

thickness of cut maximum width of cut 155mm . 
3 . Should use disposable blades of standard size . 
4 . Should be CE approved . 
5 . Should have warranty of 3 years and availability of 

spares for 5 years . 
6 . Demonstration of equipment is required . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
22 - 1- 2016 , 3 മണി. 


TENDER SCHEDULE 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 31 - 12 - 2015 - ന് 
മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1 . The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
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- ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 98 / 2015 - 
ഡിഫിബിലേറ്റർ അനലൈസർ - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,350. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 675. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 1 - 2016 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 16 - 1- 2016, 2.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 1- 2016 , 3 മണി. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala non-judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 

College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
| 9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be 

rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
| 15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
-- അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 1- 2016 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- No . C8-29869 /2015/ MCT. 19th December 2015. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Biomedical Wing, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. and name of Equipment with Quantity 
98/ 2015 - Defibrillator Analyzer - 1 No. 
- Cost of tender form (inclusive of VAT): 

Original - 1,350 . 
Duplicate - 675. 


നമ്പർ സി8 - 29869 / 2015/ എം . സി . റ്റി . 2015 ഡിസംബർ 19. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ബയോ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറ 
ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form 
15 - 1- 2016 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
- 16 - 1 -2016, 2 . 30 p . m . 

Opening date and time of tender - 16 -1-2016, 3 p. m . 
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Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal , Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 8 - 1 - 2016 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


15. Power supply : 230 V, 50 HZ . 
16 . The analyzer should be supplied with windows 

compatible software for inerfacing with computer. 
Accessories , Spares and Consumables: 

1. Operator s Manual ( CD ) -01. 
2. Quick Reference Guide - 01. 
3. Operator s Manual ( hard copy) 01 . 
4. Data Transfer Cable — 01 No. 
5. Defibrillator Paddle Contact Plates 01 set . 
6. Battery Eliminator - 01 . 
7. Carrying Case — 01 set. 


Specification 


Operational Requirements: 
1. Should be portable analyzer for calibration of 

monophasic and biphasic defibrillators . 
2 . Should be supplied with automation software 

standardizes test procedures, compares results to 
standards limits , generates/ stores reports and 
provides total digital data management. 


Technical Specifications : 


1. Should be Portable, rugged and easy to carry. 
2. Should be compatible with Lown , Edmark , 

trapezoidal, biphasic and pulsed biphasic 

defibrillation technology . 
3 . Should have AED technology compatibility. 
4. The analyzer should have Energy Measurement 

range of 0 to 600 J. 
5 . Energy Measurement accuracy + 1 % of reading . 


നമ്പർ സി8- 29870 / 2015/ എം . സി. റ്റി . 2015 ഡിസംബർ 19 . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ബയോ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണം വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 99 / 2015 - ഇ . 
എസ്സ്. യു . അനലൈസർ - 1 എണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1350. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 675. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 1- 2016, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 -1- 2016, 2.30 മണി. 


6. Charge time measurement range : 0 . 1 s to 100 s. 


7. The analyzer should have Load Resistance 

of 50 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 1 - 2016, 3 മണി. 


8. Analyzer should have easy -to -read LCD display. 
9. Should have USB interface. 
10. Should be supplied with Long - lasting , NiMH 

rechargeable battery. 


11. Analyzer should have battery back up more than 

5 hours . 


12. Should have 10 independent ECG outputs that 

provide 12 lead combinations for standardized 

clinical signals. 
13 . Analyzer should have fecility to analyze 

cardioversion Synchronization test. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യ യ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോകമെന്റുക ളോ അ യ യ് ക്കാൻ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 8- 1- 2016 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


14 . Should be supplied with test automation software 

that standardize testing procedures, capture 
waveforms and test results, and print and document 
test results . 
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No . C8/29870/2015 /MCT. 


19th December 2015. 


4 . Peak to peak Voltage measurerment range should 

be 0 to 10 KV with accuracy of + 10 % . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Bio -medical wing, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


5. Current measurement range should be 20 mA 

to 2200 mA with accuracy of + 5 % . 


6 . Analyzer should have crest factor measurerment 

range from 1.4 to 16 . 


Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


7. Analyzer should have internal user-selectable test 

loads from 10 12 to 5200 12. 


Tender No. and Name of Equipment with Quantity 
99 /2015 — ESU Analyzer — 1 No . 
Cost of tender form ( inclusive ST): 

Original— 1,350 . 


8. Analyzer should have Large LCD display. 
9. Device should have RS-232 and parallel port for 

printer interface . 


10 . Power Supply : 230V, 50 Hz AC single phase 

power supply 


Duplicate 


· 675 . 


Accessories , Spares and Consumables : 

1. Operator s Manual (CD) 01 


2 . Operator s Manual (hard copy ) — 01 


3. ESU -Dispersive safety lead - 01 


4. ESU -CQM safety lead - 01 


Last date and time of sale of tender form 
15 - 1 -2016 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
16 - 1-2016 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 16 -1 -2016, 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 8 - 1- 2016 
No other forms of remittance will be accepted . 


5. ESU -Jumper safety lead - 01 


6 . Test lead with stackable plugs — 01 set 
7. Test lead set with retractable sheaths — 01 set 


8. Sure-grip large alligator clip set - 01 set 


9. Carrying Case _ 01 


10. Power cord — 01 


Specification 


Operational Requirements: 


11. All accessories and consumables required for 

standardization of analyzer 


1. Should be full -featured , compact, portable analyzer , 

designed to analyze Elecrosurgery units . 


Standards, Safety and Calibration : 


1. Comprehensive warranty for 2 years. 


Technical Specifications: 


2. During the warranty period , the equipment should 

be calibrated free of cost. 


1. The device should analyze Automatic power 

distribution measurement including power, current 
peak -to -peak voltage (closed load only), and crest 
factor. 


3. Equipment should be European CE /FDA approved . 


2 . 


Device should have an Oscilloscope output. 


4 . Comprehensive training for biomedical staff working 

under directorate of medical education till familiar 
with the system . 


3. The analyzer should measure High -frequency 

leakage current with an accuracy of + 2 % of 
reading. 


Govt.Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 1) 


Tender No . - 100 /2015. 
Name of Equipment -Infusion Analyzer - 1 No. 
Cost of tender form (inclusive sales tax ) : 

Original - 950. 
Duplicate - 475 . 


നമ്പർ സി8- 29871/ 2015/ എം . സി. റ്റി. 2015 ഡിസംബർ 19 . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ബയോ മെ ഡി ക്കൽ വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആ വശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form - 15 -1 -2016, 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
16 -1- 2016, 2 .30 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 100/ 2015. 


Opening date and time of tender - 16 - 1- 2016 , 3 p . m . 


ഇനം - -ഇൻഫ്യൂഷൻ അനലൈസർ - 1 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 950. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - - 475. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 8 - 1 -2016 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 -1- 2016, 3 മണി. 


Specification of Infusion Analyzer - Single Channel 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 1-2016 , 2.30 മണി. 


Operational Requirements 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 
16 - 1- 2016 , 3 മണി. 


1. 


The infusion pump analyzer should be compatible 
with a wide array of infusion pumps including 
syringe pumps, volumetric pumps and anaesthesia 
pumps. 


The infusion device tester should measure 
instantaneous flow , average flow , occlusion 
pressure, and analyze Patient - Control Analgesia 
(PCA ) units . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( ° 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 8-1-2016 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Should be supplied with automation software that 
standardizes test procedures, compares results to 
standard limits, generates / stores reports and 
provides total digital data management. 


Technical Specifications 


1. 


The single channel infusion pump analyzer should 
be compatible with a wide array of infusion pumps 
including syringe pumps , volumetric pumps and 
anaesthesia pumps. 


The infusion device tester should measure 
instantaneous flow , average flow , occlusion 
Pressure and analyzes Patient-Control Analgesia 
(PCA ) units . 


No. C8/29871/2015 / MCT. 19th December 2015. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following item required for 
the Department of Bio -medical Wing, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . - 
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| Flow rate Range : 0 . 5 ml/ hr to 1000 ml/ hr 


. 


Volume Measurement range: 0 .06ml to 9999 ml 


5 . Measurement Accuracy for flow and Volume: 

< + 2 % of reading. 
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6. 


Occlusion pressure measurement range : 0 to 45 psi 


(2 ) 


7. 


Should have provision for Single - and dual-flow 
(piggyback ) testing . 


8 . 


Full PCA testing (bolus volume, lockout time, and 
automated external triggering ) should be possible. 


9 . 


Should have an autostart mode that enables unit to 
begin testing only when fluid is detected . 


നമ്പർ സി8- 29872 / 2015/ എം . സി . റ്റി. 2015 ഡിസംബർ 19 . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ബയോ മെ ഡി ക്കൽ വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആ വശ്യമായ 
താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 101/ 2015 . 
ഇനം ഗ്യാസ് ഫ്ളോ അനലൈസർ - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,580. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 790. 


10. 


Analyzer should have live graphical view for real 
real- time pump malfunction / problem alerts or 
analysis. 


11. 


Device should have built -in memory to save test 
results for printing or downloading to computer. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 1- 2016, 3 മണി. 


System should be supplied with software to 
display, store and recall results via PC . 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 1- 2016, 2.30 മണി. 


Accessories, Spares and Consumables 


1. 


Operator s Manual (CD )-01 


Quick Reference Guide - 01 


Operator s Manual (hard copy ) -01 


20 ml Priming Syringe-01 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 1- 2016, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 1- 2016 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


5. 


Luerlock -3 Way -01 


6 . 


5 Plastic Drain Line -01 


Power cord-01 


Serial Communication Cable-01 


9 . 


Data management software - 01 No. 


10 . 


Carrying Case-01 


11. 


All accessories and consumables required for 
standardization of analyzer. 


No . C8/ 29872/ 2015 / MCT. 

19th December 2015. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following item required for 
the Department of Bio -medical Wing, Medical College , 
Thiruvananthapuram , 

Tender should be superscribed tender number 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


Standards, Safety and Calibration 


1. 


Comprehensive warranty for 2 years . 


2. 


During the warranty period, the equipment should 
be calibrated free of cost. 


3. 


Equipment should be European CE/ FDA approved . 


Tender No . - 101/ 2015 . 
Name of Equipment — Gas Flow Analyzer — 1 No. 
Cost of tender form ( inclusive sales tax ) : 

Original 1,580 . 
Duplicate - 790. 


4 . 


Comprehensive training for biomedical staff working 
under directorate of medical education till familiar 
with the system . 


12th JAN. 2016 ] 


STORES PURCHASE 


Last date and time of sale of tender form — 15 -1 - 2016 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
16 - 1-2016 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 16 - 1- 2016 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 8 - 1- 2016 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


Specification 


Operational Requirements 
1. Should be a general-purpose gas - flow analyzer 

for testing conventional electro mechanical 

ventilators and high - frequency ventilators. 
2. It should measure at least 20 ventilator parameters 

and should display all of them on one screen . 
3 . Should be supplied with automation software that 

standardizes test procedures, compares results to 
standards limits, generates / stores reports and 

provides total digital data management. 
Technical Specifications 
1. Should be a general- purpose gas-flow analyzer for 

testing conventional electro mechanical ventilators 

and high - frequency ventilators . 
2. Device should have facility to measure 

bi- directional flow ( low flow and high flow ), 
pressure (low pressure and high pressure ) volume 

and oxygen concentration . 
3. Device should measure at least 20 ventilator 

parameters including ventilatory inspiratory tidal 
volume, expiratory tidal volume, expiratory minute 
volume,breath rate ,l: E ratio ,inspiratory time, 
expiratory time, peak inspiratory pressure , inspiratory 
pause pressure, mean airway pressure, PEEP, lung 
compliance,inspiratory hold time, expiratory hold 
time,peak inspiratory flow , peak expiratory flow , 

flow -bias and Oxygen concentration . 
4 . Device should have range and accuracy for flow 

measurement as follows: 
Low flow Range : 25 LPM to 25 LPM 
Accuracy : £2 % 
High flow Range :-300 LPM to 300 LPM 

Accuracy : + 2 % 
5 . Device should have range and accuracy for pressure 

measurement, as follows: Low -Pressure Range : $ 500 
mmHg ( 10 psi) Low -Pressure Accuracy : + 0 . 8 % of 
reading or + 1.5 mmHg, High Pressure Range = 100 
psi: High pressure Accuracy : + 1 % of reading or 
+ 0 . 3 psig. 
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6. Device should have range and accuracy for 

following parameter as follows: 
Expiratory Minute VolumeRange : 0 L to 60 L 
Accuracy : + 3 of % or 250 ml 
Breath Rate Range : 0 .5 BPM to 150 .0 BPM 
Accuracy : + 1 of % 
Inspiratory -to - Expiratory Time Ratio (I: E Ratio ): 
Range: 1:200 to 200 :1 
Accuracy : + 2 % or £0 .1 s 
Inspiratory Time: Range : 0 s to 60 s 
Accuracy : + 1 % or + 0 .1 s 
Expiratory Time: Range: 0 s to 90 s 
Accuracy : + 1 % or + 0 . 1 s 
Device should have range and accuracy for the 
following : 
Peak Inspiratory Pressure 
Range: + 120 cmH2O 
Accuracy : + 3 % or + 1 cmH2O 
Inspiratory Pause 
Pressure : Range : + 120 cmH2O 
Accuracy: + 3 % or + 1 cm H2O 
Mean Airway Pressure: Range : + 80 cm H2O 
Accuracy : + 3 % or = 0 . 5 cm H2O 
Positive End - Expiratory Pressure ( PEEP): Range: 
-5 to 40 cm H2O 
Accuracy : + 3 % or + 0 .5 cmH2O 
Device should have range and accuracy for the 
following : 
Lung Compliance : Range: 0 to 150 
ml/cmH2O 
Accuracy : + 5 % or + 5 ml/cmH2O 
Inspiratory Hold Time: Range: 0 s to 60 s 
Accuracy : + 1 % or + 0 . 1 s 
Expiratory Hold Time: Range : 0 s to 90s 
Accuracy: + 1 % or + 0 .1 s 
Peak Expiratory Flow : Range : 0 1pm to 300 lpm 
Accuracy : + 3 % or + 2 lpm 
Peak Inspiratory Flow : Range: 0 1pm to 300 lpm 
Accuracy : + 3 % or + 2 lpm 
Flow Bias : Range: 01pm to 30 lpm 

Accuracy : + 2 % or + 0 .5 lpm 
9. Device should have LCD display . 
10. The analyzer should have HF mode with 900 BPM 

measurement capability. 
11. Device should have RS 232 serial port and parallel 

printer port as output ports . 
12. Device should be supplied with windows 

compatible software for interfacing with PC . 
13 . Should be supplied with test automation software 

that standardize testing procedures , capture 
waveforms and test results and print and 

document test results . 
14 . Power Supply : 230V ,50 Hz AC single phase power 

supply. 
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STORES PURCHASE 


- (3) 


Accessories, Spares and Consumables 
1. Operator s manual — 01 

നമ്പർ സി8/ 29873/ 2015/ എം . സി. റ്റി. 2015 ഡിസംബർ 19. 
2 . Windows compatible PC Software - 01 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
3. Serial cable -01 

ബയോമെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
4. Tilt stand -01 

പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
5. Accessory kit ( to include the following accessories ) 

നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
(a) Filter, external (bacterial) -01 

മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന അ പു രം - 695 011 എന്ന 

വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
(b ) Filter, external (60mm / low flow )-01 

- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും - 102 / 2015 - ഇലക്ട്രിക്കൽ 
(c) Filter, external (pulmonary function) - 01 

സേഫ്ടി അനലൈസർ - 1 എണ്ണം. 
(d) Adapter, DISS 02 nut and nipple with 1/4 " ID . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
hose barb - 01 

അസ്സൽ - 1,580. 
(e) Tubing adapter, directional (15mm OD x 15mm 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 790. 
OD ) - 02 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
(f ) Tubing adapter (22mm OD x 22mm ID )-02 

സമയവും 15 -1- 2016, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
(g ) Tubing adapter ( 22mm OD x 22mm OD )-02 

സമയവും - 16 - 1- 2016, 2.30 മണി. 
(h ) Tubing adapter (15mm OD x 22mm OD )-02 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

16 - 1- 2016 , 3 മണി. 
(i ) Tubing adapter (15mm OD x 15mm OD )-02 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
(1) Tubing adapter (15mm ID x 15mm OD )- 02 

തുക - 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
(k ) Tubing adapter, narrow bore -02 

ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
(1) Barb (luer lock -male to 1/89 ID tubing) - 02 

അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 

മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
(m ) Tubing adapter (1/4 NPT male to 1/8 ID tubing ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത 
barb fitting )-02 

മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
(n ) Tubing adapter (luer lock 1/ 16 to bulkhead 

അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 1 - 2016 - നു മുൻ പ് 
- connection) - 02 

കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
(0 ) Spare fuse -01 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 

പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
(p ) Tubing 1 /8 " 4 long - 02 

താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ (പവ്യത്തി 
(q ) Soft Vinyl Carrying Case -01 

ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
6. Power cord - 01 

No. C8/29873/2015/ MCT. 19th December 2015. 
7. Adult test lung -01 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 

are invited for the supply of the following items required 
8. Infant test lung -01 

for the Department of Bio -medical Wing , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
9. All accessories and consumables required for 
standardization of analyzer 

Tender should be superscribed , tender numbers and 

addressed to the Principal , Medical College , 
Standards, Safety and Calibration 

Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
1. Comprehensive warranty for 2years 

this office on working hours till 3. 30 p .m . 

- Tender No . and Name 
2. During the warranty period , the equipment should 

of Equipment 
be calibrated free of cost 

102/2015 — Electrical Safety Analyzer — 1 No. 

Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 
3. Equipment should be European CE /FDA approved . 
4 . Comprehensive training for biomedical staff 

Original - 1,580. 
working under. 

Duplicate - 790. 
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Last date and time for sale of tender form — 15- 1- 2016 , 
3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
16 - 1- 2016 , 2 . 30 p . m . 

Opening date and time of tender - 16 - 1- 2016 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 8 -1 -2016 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

Specifications 


2 . Analyzer should have large , easy -to - read LCD 

display with adjustable contrast . 
3. The portable analyzer should have tilt stand design 

for stand -up testing in field environments. 
4. Analyzer should have following specification for 

voltage measurement 
Range (mains voltage) : 180 V ac rms to 264 V ac rms. 
Range (accessible voltage ) : 0 V ac mms to 300 V ac rms 
Accuracy : + 2 % of reading 

Voltage tests : Mains and point to point 
5. Analyzer should have following specification for 

earth resistance measurement 
Modes : Two terminal 
Test current > 200 mA ac 
Ranges : 0 12 to 2 12 
Accuracy : 2 % of reading 
Resistance tests : Earth resistance and point to 

point 
6 . Analyzer should have following specification for 

equipment current measurement 


Operational Requirements 
1. Should be full -featured , compact portable 

analyzer, used to verify the electrical safety of 
medical devices. 


2 . The Analyzer should test electrical leakage as per 

ANSI/AAMI NFPA 99 IEC 62353, AN /NZS 3551, 
and parts of IEC 60601- 1 electrical- safety 
standards. 


3. Should be supplied with automation software that 

standardizes test procedures, compares results to 
standards limits , generates/ stores reports and 
provides total digital data management. 


Mode : ac rms 
Range : 0 A to 20 A 

Accuracy : £ 5 % of reading 
7. Analyzer should have following specification for 

equipment lekage current measurement 
Mode : ac + dc ( true rms), ac only, dc only 
Range : 0 u A to 1999 uA & 2 mA to 10mA 


8. Analyzer should have following specification for 

differential leakage current measurement 


Technical Specifications 
1. The analyzer should have facility to perform 

following tests . 
(a) Line (Mains) voltage 
(b ) Ground wire ( or Protective Earth ) Resistance 
(c ) Equipment current 
(d ) Insulation resistance 
(e) Ground ( Earth ) leakage 
(f) Chassis ( Enclosure) leakage 
(g) Lead to Ground (Patient) and Lead to lead 

(Patient Auxiliary) leakage 
(h ) Lead isolation (Mains on applied parts leakage) 
(i) Differential leakage 
(1) Direct equipment leakage 
(k) Direct applied part leakage 

(1) Alternative equipment leakage 
(m ) Alternative applied part patient leakage 
(n ) Point to point leakage, voltage and resistance 
(0 ) ECG simulation and performance waveforms 
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Ranges : 75 u A to 1999 uA & 2 mA to 20mA 

Accuracy : + 10 % of reading 
9 . Analyzer should have following specification for 

insulation resistance measurement 
Range : 0.5 M to 100 M22 

Accuracy : = 7.5 % of reading 
10 . Equipment should have ECG waveform tests and 

dual-lead measurements to perform the functionality 
of a simulator. Analyzer should have provision to 
set following BPM for ECG complex . ECG complex 
(BPM ) : 30 , 60 , 120, 180 and 240 
Analyzer should have provision to set following 
setting for ventricular fibrillation ECG complex . 
Square wave (50 % duty cycle) (Hz ) : 0 .125 and 2 
Sine wave (Hz ) : 10 , 40 , 50 , 60 and 100 
Triangle wave (Hz) : 2 
Pulse (63 ms pulse width ) : 30 BPM and 60 BPM 


11. 
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ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 1- 2016, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 1- 2016, 2. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 1- 2016, 
- 3 മണി. 


- 12. Power Supply : 230 V, 50 Hz, single phase AC 

power supply 
13 . Should be supplied with automation software 

which standardizes test procedures , compares 
results to standards limits , generates / stores 

reports and provides total digital data management. 
14 . Analyzer should have Internal memory for 100 test 

records. 
15. Analyzer should have USB interface . 
Accessories, Spares and Consumables 

1. Operator s Manual (CD )-01 
2 . Quick Reference Guide -01 
3 . Operator s Manual ( hard copy)- 01 
4. Data Transfer Cable -01 No. 
5. Accessory Kit : Test Lead Set, Test Probe Set, 

Alligator Clip Set-01 No. 
6. Null Post Adapter- 01 
7 . 5 - to -5 Banana Jack to ECG Adapter- 01 Set. 
8 . Carrying Case -01 Set. 
9. Power Cord -01 Set. 
10. All accessories and consumables required for 

standardization of analyzer 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക - 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 1 - 2016 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Standards, Safety and Calibration 

1. Comprehensive warranty for 2 years. 
2. During the warranty period , the equipment should 

be calibrated free of cost. 


3. Equipment should be European CE/FDA approved . 


No, C8/27969 /2015/ MCT. 

22nd December 2015. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of MLT, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
Tender numbers and addressed to the Principal , Medical 
College , Thiruvananthapuram-695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3 .30 p.m . 

Tender No . - 103/2015 . 
Cost of tender form (inclusive ST ) : 

Original — » 650 . 
Duplicate : 325. 


4 . Comprehensive training for biomedical staff working 

under DME till familiar with the system . 


(4) 
നമ്പർ സി8 / 27969/ 2015 / എം . സി. റ്റി. 


2015 ഡിസംബർ 22. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം.എൽ. റ്റി . 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
- 15- 1-2016, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
16 -1- 2016, 2, 30 p. m . 

- Opening date and time of tender - 16- 1 - 2016 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( ° 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 8 - 1 - 2016 at 3p .m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 103 / 2015 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) : 


അസ്സൽ - - 650. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 325. 
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List of Items 

No. C8/24841/2015/ MCT. 22nd December 2015. 
Name of Item Quantity 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 

are invited for the supply of the following items required 
Minor Equipments 

for the Department of Othopaedics, Govt. Medical College 
Microscope 

5 Nos . 

Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be 
Monocular 

superscribed . Tender numbers and addressed to the 
Calorimeter 

1 No. 

Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 695 011. 
Electric Heater 

2 Nos. 

Details can be had from this office on working hours till 

3.30 p . m . 
Centrifuge 

2 Nos. 

Tender No.and Item — 104 /2015 — Arthroscopy / Trauma 
Incubater 

1 No. 

Skill Development Lab . 
Electric Balance 

Cost of tender form ( inclusive ST) : 
Counting Chamber 5 Nos. 

Original - 1,350. 
Medium Overhead 
Projector 1 No. 

Duplicate " 675 . 
Last date and time for sale of tender form 

15 -1-2016, 3 p. m . 
നമ്പർ സി8 / 24841/ 2015 / എം . സി. റ്റി. 2015 ഡിസംബർ 22. Last date and time for receipt of tender form 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് 

- 16 -1- 2016, 2, 30 p . m . 
വിഭാഗ ത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പയുന്ന സാധനങ്ങൾ - Opening date and time of tender - 16- 1 - 2016, 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . - 3 p . m . 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 

Tender forms will be sent through post if required 
നിശ്ചിത തീയ തിയ് ക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 

provided due amount with sufficient postage charge 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും - 104/ 2015 - ആർത്രോസ്കോപ്പി/ State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
ട്രോമാസ്കിൽ ലാബ് 

on or before 8 - 1 - 2016 at 3p .m . No other forms of 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി remittance will be accepted . 
ഉൾപ്പെടെ) : 

Specification of Arthroscopy Skill Development Lab 
അസ്സൽ - 1,350. 

| 1. Arthroscope 41mm 30 Degree 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 675. 

2 . Sheath , trocar and Cannula Compatible to the 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Arthroscope 
സമയവും 15- 1- 2016 , 3 മണി. 

3. Cold light source — Halogen /LED 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 4. FO Cable compatible with Cold Light Source and 
സമയവും - 16- 1- 2016 , 2.30 മണി. 

Arthroscope 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 1-2016, 5. Single Chip Camera to produce True colours 
3 മണി. 

6 . LED Monitor — 21" or above 
- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 

7. Knee Model for Arthroscope Skill development 
തിനുവേണ്ട തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 8 . Probe 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 

9. Hook and Scissors 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

10. Punch 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത 11. Grasper 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

12 . Up cutting Forceps 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 1 - 2 016 - നു മുൻ പ് 13. Down Cutting Forceps 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

Specification for Trauma Skill Development Lab 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. Saw bone model of femur, tibia and pelvis 50 pieces each . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി Government Medical College , 

(Sd.) 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. Thiruvananthapuram. 

For Principal. 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

Opening date and time of tender - 16- 1- 2016, 3 p . m . 
- (1) 

Tender form will be sent through post if required 

provided due amount with sufficient postage 
നമ്പർ സി8 - 17579 / 2015 / എം . സി . റ്റി . 2015 ഡിസംബർ 19. 

charge ( S 50 ) is sent by way of Money Order in 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ favour of The Principal , Medical College, 
പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ Order should reach this office on or before 8 - 1 - 2016 . No 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി other forms of remittance will be accepted . 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക്മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽഎത്തിച്ചിരി 

Specifications 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

1. Therapy Options Available 
ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും -- 23/ 2015 

(a) CCPD / IPD 
സി. എ . പി. ഡി. സൈക്ലർ - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപന നികുതി 

(b ) Hi- Dose CCPD 
ഉൾപ്പെടെ): 

(c ) Tidal 
അസ്സൽ - 1,300. 

(d ) Hi-Dose Tidal 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 650. 

2. Automatic Calculation of Number of Cycles and 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Dwell time 
സമയവും 15 - 1- 2016 , 3 മണി. 

3. Use Disposable cassette assembly for therapy 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

4. Built in fluid warmer - 35 to 37 Degree C 
സമയവും 16 - 1- 2016 , 2 .30 മണി. 

5. Maximum Total Programmable Volume -80L 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16 - 1- 2016 , 
3 മണി. 

6 . Therapy time — 0 to 48 Hrs 
ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയക്കുന്നതിനു 7. Standard and Low fill Modes 
വേണ്ടതുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 

(a ) Low fill Mode fill volume— 60 to 1000 ml 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 

| ( b ) Standard Mode fill volume - 200 to 3000 ml 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

8. Self Correcting , Continuous and system Error 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതു മാ യ 

Alarms for maximized Patient safety 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

9 . Use Pneumatic pump to exert pressure for fill /drain 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 

the patient 
ഓഫീസിൽ 8 - 1- 2016 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് | 10 . Built in Event Log & Therapy Log 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 

11. Built in Nurses & Service menu 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 12. Protective system Preventing Overfill 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

13. Program Lock 
No . C8 /17579 /2015/ MCT. 

19th December 2015. 

14 . Last fill with Same or Different Dextrose 

15. Mode of operation - Continuous 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 16 . Volumetric Accuracy reported — Greater of 1 % or 
for the Department of Paediatrics, Medical College , 

+/- 10 ml 
Thiruvananthapuram . 

17 . Operating Voltage — 220V 
Tender should be subscribed tender number and 
addressed to the Principal , Medical College , 

18. Maximum Power Consumption 600VA ( average 100 VA ) 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 

19. Air detection capability - Bubbles exceeding 3CC 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

20. Battery backup for Program — Up to 2 Hours 
Tender No. and Name of Equipment with Quantity — 
23/2015 CAPD Cycler - 1 No. 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

നമ്പർ സി8 /24616/2015 / എം. സി . റ്റി. 2015 ഡിസംബർ 19 . 
Original 1 , 300. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
Duplicate - - 650. 

പീഡിയാട്രിക് നെഫോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 

താഴെപറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
Last date and time of sale of tender form 

മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
15-1- 2016, 3 p. m . 

ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
Last date and time of receipt of tender form 

പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന 
16 -1 -2016, 2 .30 p , m . 

വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
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ദർഘാസ് നമ്പർ 74 / 2015. 

Specifications 
ഇനം പോർട്ടബിൾ ആർ. ഒ. പ്ലാന്റ് - 1 എണ്ണം. 

Standard Features 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

• 5 Micron pre- filter and housing 
അസ്സൽ - 1,350. 

• Activated Carbon Cartridge 

• Water Softener Cartridge 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 675. 

• RO Membrane ( TFC ) 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

• Deionizer Cartridge 
സമയവും - 15 - 1 - 2016 , 3 മണി. 

• Storage Tank 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 16 - 1- 2016 , 2. 30 മണി. 

• Pressure Booster System 

• Ultra Filtration Module Semi Auto Disinfection 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 1- 2016 , 

Salient Features 
3 മണി. 

• Noiseless Operation -Hence idealy suited for ICU 
ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയ യ്ക്കുന്ന 

and other restricted areas 
തിനുവേണ്ട തുക - 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 

• Micro controller with flow sensors and 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 

conductivity sensors 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം • Ultra Filtration protection - post RO bacterial/ 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

endotoxin removal 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത 

• Deionizer cartridge -post RO , for final TDS 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

reduction 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

• No periodic regeneration required for water softener 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 8 - 1 - 2016 - നു മുൻ പ് 

and Deionizer 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

• Incoming water solenoid for easy cleaning 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 

Applications 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും • For ICU and hemodialysis 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി • Product water quality conforms to ASTM 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

(American society to testing and materials 
No. C8/24616/2015/ MCT. 

19th December 2015. 

standards for reagent water ) 

ASTM standards are more stringent than AAMI 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 

standards 
are invited for the supply of the following items required 

Conductivity < 1 Microsiements /cm 
for the Department of Paediatric Nephrology, Govt. 

Endotoxin 

< 0 .1 EU / ML 
Medical College , Thiruvananthapuram . 

Specification 
Tender should be superscribed , tender numbers and 

• Normal flow rate : 15L ph , 30 1 ph , 60 1 ph & 
addressed to the Principal , Medical College , 

- 100 1 ph 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p .m . 

• Power requirement : 220V/ 50 HZ 
Tender No. - 74/ 2015 . 

• Diamensions : Height : 24 " 

• Length 
Name of Equipment - Portable RO Plant - 1 No . 

• Depth 

: 16 " 
Cost of tender form (inclusive ST ) : 

• Weight 

: 95kg 
- Original ) 1,350. 

• Cabinet 

: MS powder coated 
Duplicate - 675. 

Operating Parameters 
• PH 

: 4-11 
Last date and time for sale of tender form 

: 35° C 
15-1 -2016 , 3 p . m . 

• Inlet pressure : 15 psi 
Last date and time for receipt of tender form 

• Total hardness : 100ppm 
16-1- 2016, 2. 30 p . m . 

• SDI 

: < 5 
Opening date and time of tender - 16 - 1 - 2016 , 
3 p. m . 

Optional Features 
Tender forms will be sent through post if required 

PLC and Remote monitoring of vital parameters of 
provided due amount with sufficient postage charge 

operations like conductivity, PH etc. 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 

Type II A ASTM standard water quality 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 

SS316 Cabinet. 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 8 - 1 - 2016 . No other forms of remittance will Government Medical College , 

(Sd.) 
be accepted . 

Thiruvananthapuram. 

For Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി2 - 3103 / 2015/ ഡി . സി . റ്റി . 

2015 ഡിസംബർ 11. 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 2015 - 16 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് സാധനസാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള 
കവറിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 31 / 2015 മുതൽ 39 /2015 വരെ സാധനസാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി? എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 31/ 2015, 32/ 2015, 33/ 2015, 34 /2015, 35 / 2015, 36 /2015, 37 / 2015 , 38 /2015, 39/ 2015. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 31/ 2015 മുതൽ 38 / 2015 വരെയുള്ള ദർഘാസ് നമ്പരുകൾക്ക് - 1,200, ദർഘാസ് നമ്പർ 39/ 2015- ന് - 1,000. 

പകർപ്പ് - 31/2015 മുതൽ 38/2015 വരെയുള്ള ദർഘാസ് നമ്പരുകൾക്ക് - 600, ദർഘാസ് നമ്പർ 39 /2015- ന് - 500. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും സമയവും 22- 1-2016, 3 മണി. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 23 - 1-2016 , 2 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 23 - 1- 2016, 3 മണി. 
താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് നൽകിയ വരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോ ളേ ജ്, തിരു വ ന അ പു രം , 
പിൻ- 695 011 നോട് അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തി നാ യുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു 
കാര ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യ പ്പെ ടാ വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതികൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 11 -1- 2016, 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 


No, C2/3103/2015/DCT. 

- 14th December 2015. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are invited for the supply of Dental Materials for various 
departments of Govt. Dental College , Thiruvananthapuram for the year 2015 - 16 as detailed in the specification appended . 
Interested tenderers may submit tenders in separate envelope superscribing “ Tender No. / 2015 supply of Dental 

Materials, Government Dental College, Thiruvananthapuram ” and should be addressed to The Principal, Government 
Dental College, Thiruvananthapuram, Kerala State . 

Tender Nos. - 31/2015, 32/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015, 37/2015, 38/2015, 39/2015, 
Cost of tender form : 

Original -- - 1 ,200 for Tender Nos. 31/2015 to 38 / 2015 and < 1 , 000 for Tender No. 39 /2015. 

Duplicate - 600 for Tender Nos. 31/2015 to 38/2015 and - 500 for tender No. 39/2015 . 
Last date of receipt of tenders will be 23 - 1- 2016 at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3 p . m . on 23 - 1 - 2016 in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives, who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011, Kerala , obtain requisite tender forms on which tenders should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance shown above , which is the price fixed for a form and which is non 
refundable at any circumstances. The tender forms are not transferable. Sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
22 - 1 - 2016 . Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost of forms, nor will the forms be sent by 
VPP. Duplicate tender forms, if required , will be issued by a cash remittance shown above , per copy. Tender forms will be 
sent, if required, by post on payment of an additional amount of ` 50 as Postage Charge in the form of money order. 
Last date of receipt ofmoney order is 11 - 1 - 2015 at 3 p . m . The specifications and tender schedule attached to the tender 
notice will forms part of this tender notice . 
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Schedule 


1. Superscription — “ Tender No. 31/2015 to 39 /2015 for purchase of Dental Materials for Various Departments ” . 
2 . Tender form can be had from Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. 
3. To whom tenders are to be sent - Principal, Government Dental College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . 
4 . The date upto which the rates to be in firm — One year from the date of submission of tender. 
5. The rate should be inclusive of S. T . and other taxes, duties, levies, insurance, freight charges, packing and 

forwarding charges etc. and free delivery at concerned Department/Section /Office . 


6 . Tenders to be submitted in details with illustrated pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed , written manuscripts 

should be avoided as far as possible. 
7. All offers to the tender should be accompanied with the formal agreement executed in ^ 500 Kerala Stamp Paper 

together with the required sum of Earnest Money Deposit (One percent of the total cost of articles strictly tendered 
which can be remitted by way of Crossed Demand Draft only favouring the following.) 

“ PRINCIPAL , GOVERNMENT DENTAL COLLEGE, THIRUVANANTHAPURAM ” 


8 . Advance payment conditions will not be considered . 
9. Tender forms are neither transferable nor the cost refundable under any circumstances. 
10. Sample should be produced and demonstration done as and when requested . 
11. For each item the upper limit of No. of offers/rate is restricted to 2 (two) and the 2nd offer/rate for an item must be 

substantiated with sufficient EMD , tenders quoting more than 2 offers /rate for an item will not be considered for 

selection . 
12. Soft copy of tender rate and specification in Microsoft Excel should be furnished along with original tender in the 

following format. 


Sl . No. 


Item 


Specification 


Unit 


Rate 


13. Brand name/make of item should be clearly mentioned . 
14. Tenders with insufficient EMD will not be considered for selection . 
15. Belated tenders will not be considered under any circumstances . 
16 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription are liable to be rejected . 
17. Distributor /supplier should produce authorization from the manufacturer in their official stationary. 
18. Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the requirements 

in the tender notification and tender schedule. 
19. If complaints are reported the supplier should take back the item at their cost and risk . 
20. The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers . 
21. The rate should be quoted in Indian Currency and payment will be made only in Indian Currency . 
22. The only jurisdiction of any dispute regarding the purchase will be at Thiruvananthapuram . 
23. The photocopies of the documents produced along with tender should be attested by a Gazetted Officer . 
24. If the date scheduled for opening of tender is declared as holiday, tenders will be opened on the next working day 

at the same time, same place. 
25. Tenders should bear the signature/seal and full Postal address, Fax No ., Telephone No. and Mobile Phone No. of 

the tenderer wherever necessary . 
26 . Tenders will be opened in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives who may be 

present at that time and they should have valid authorization letter. 
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Details of Items 


Name of Items 


Specification 


Unit 


Total Qty . 


Sl. No. 

(1) 


(2 ) 


Tender No . 31/2015 


Abrasive acrylic 
trimmer -stone 


Conical, White , Medium size , 
Medium Abrasive 


Cylindrical , 2mm diameter, 
Medium Abrasive 


Abrasive acrylic 
trimmer-Metalic 


Tungsten carbide , tapered with 
round tip , criss cross blade , 
medium size 


A4 sheets 


1 Sheet 


Acetate tracing paper 
Acrylic cold cure-powder 


1 Bottle 


Tooth coloured Assorted shades, 
56 gms. 


Acrylic heat cure- powder 


Clear/ colourless 


3Kg jar 


AIDS Kit 


Personal Protective Equipment 


Airotor bur (diamond ) Mani 


1 Packet of 3 burs 


Friction grip CE marking ISO 
199/ 016; TF 11 , TF 21 ,TR 11 


All - Ceramic Finishing and 
Polishing Kit 


Amalgam Polishing Kit 
Anaesthetic Spray -Lignocaine Nummit/Astra 
Antiseptic hand wash Sterillium 250 ml. 


Arch bars 


Erich 


Packet of 1 


Arch hooks 


1 Packet 


Articulating paper 


Book 


Crimpable (Pack of 10 ) 
Double sided thick sheets 
(Red & Blue ) 
Sterlilisation Flat Reel 
Pouch , 200mmx200m 


1 Reel 


Autoclave Heat sealing 
reel pouch 


1 Reel 


Sterlilisation Flat Reel 
Pouch , 100mmx200m 


1 Reel 


Sterlilisation Flat Reel 
Pouch , 50mmx200m 


Ball end clasp 


Pkt. of 10 


Ball end hooks 


Pkt. of 10 


Band material 


005x180 


1 Roll 


Base plate -shellac 


Thermoplastic 
easily adaptable -hindustan type 


Pkt. of 12 
Pkt. of 10 


Beading wax 


Bioactive dentin substitute 


Biodentine type 15xsingle dose 


15xcapsules 


Bio -Oss 


15 gm vial 
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(2) 


(3) 


Bisacrylic temporary crown 
and bridge material 
Bite registration material 


Protemp type with gun and 
automixing tips 


Silicone , in catridge 


Bleaching gel 


2 Syring Pkt. 


40 % hydrogen peroxide, 
Chemically activated powder 
whitening gel with potassium 
nitrate and flouride 


Bone wax 


5 gm Pack 


Boxing wax 


easily adaptable - hindustan type 


Pkt. of 10 


BP Blade 


Size 12 


Pkt./ 100 


Brass separating wire 


24 " 26 " 


Broaches Barbed 


Assorted 


Pkt. of 12 


Bulb -halogen for light 
cure unit 


75 watts , 12 volt , Philips model 
suitable for LA 500 curing light 


55 watts -12 volts 


Bulb -halogen for operating 
light 


Bur-Chamfer-Diamond 


Mani-Airotor 


Bur- Straight fissure for 
airotor 


Large, diamond , Mani 


Large, diamond , Flat end TF 12 


Bur tapered fissure for 
airotor 


Bur -diamond- for airotor 


round medium , Mani 


Inverted cone medium -Mani 


Cylindrical small-Mani SF 41 


Tapered fissure medium with flat 
tip -Mani 


Bur-diamond for micromotor 


Medium round , latch type 


Inverted cone medium , latch type 


Straight fissure medium , latch type 
No. 558 


Bur -tungsten carbide 558 


sealed Packet 

of 1 No. 


Bur- tungsten carbide 559 


No. 559 


sealed Packet 

of 1 No. 


Bur-tungsten carbide 560 


No. 560 


sealed Packet 

of 1 No. 


Bur -tungsten carbide 701 


No . 701 


sealed Packet 

of 1 No. 


Bur-tungsten carbide 702 


No . 702 


sealed Packet 

of 1 No. 
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(1) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


hid 703 


Bur-tungsten carbide 703 


No. 703 


sealed packet 

of 1 No. 


Bur-tungsten carbide HP 6 


No. HP 6 


sealed packet 

of 1 No. 


Calcium Hydroxide Injectable 
paste 


Single component- Syringe type 
Dentocal 


Box of two 
syringes 


syringe 


Calcium Hydroxide Injectable 
paste 


Single component- Syringe type 
Calcipulpe 


Calcium Hydroxide Paste 


syringe 


Light cure , Syringe type, 
Dycal LC type 
2 paste - base and catalyst 


Calcium Hydroxide Paste - 
Dycal 


1 bottle 


Calcium Hydroxide 
Powder 


Extra- fine Dental grade, 
30gms 


Caries indicator dye 


5 ml. bottle 


For staining carious tooth 
substance. Propylene glycol 
based formulation 


Carving wax 


For tooth carving - clear 


Box 


Cavity Varnish 


Harvard 


1 bottle -30 ml. 


Cellophane sheet 


Transparent, thin , square 


Packet of 
100 Nos . 


Cellophane strip 


Colour coded 


1 Pkt. 


Cement-Non 
eugenol 


For luting temporary 
crowns 


2 paste 
system 


Cement poly 
carboxylate 


Powder & liquid kit 
Powder 30gm , Liq. 15ml. 


Packet 
(powder & liquid ) 


Cement 
Readymade 
Temporary - 
Orafil -G 


Zincoxide based Cures 
on contact with oral 
fluids. Radioopaque 


Cheek retractor 


Plastic 


1 kit 


Chlorhexidine 
gluconate 
solution Root 
canal medicament 


2 % Cannula 10 Nos., 
calibrated dispenser , 
syringe 1 No., measuring 
cup 


for retraction 6 mm 


1 Pkt. 


Closed coil spring 
with eyelets 


for retraction 8 mm 


1 Pkt. 


Closed coil spring 
with eyelets 


COE pack 


Periodontal dressing -regular set- 90gms 
base and catalyst 
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(1) 


(4 ) 


(3) 
Tender No. 32 /2015 


Carborandum disc for 
wet model trimmer 


coarse type 


Composite core 
buildup material 


Biscore type . Dual cure . The base 
paste high viscosity, light-cured . 
Catalyst is a low viscosity self-cured 


3 .5 gm tube 


Composite material 
light cure 
Composite material 
light cure 


3 .5 gm tube 


Composite material 
light cure 


3 .5 gm tube 


Ivoclar type . Light -cured , 
nanohybrid composite , A1 
Ivoclar type. Light-cured , 
nanohybrid composite, A2 
Ivoclar type . Light-cured , 
nanohybrid composite, A3 
Ivoclar type. Light-cured , 
nanohybrid composite , B2 
Ivoclar type . Light-cured , 
nanohybrid composite, A3.5 
Ivoclar type. Light-cure , 
nanohybrid kit 
Protemp type 


Composite material 
light cure 
Composite resin light 
cure 


3.5 gm tube 


3.5 gm tube 


1 kit 


Composite Restorative 
Kit 


Composite temporary 
crown material 


catridge 


Composite Opaquer 
shade 


Ivoclar type 


Pkt of 3.5 gm . 


30x20 cm sheets 


Corrugated rubber 
drain 


1 set 


Crown and bridge 
preparation kit 


set of five cross cutburs, one TC 
bur, coarse multilayered diamond 
cylinder 
Dentsply type Transmetal for 
cutting crown 
3M Size UR E 3, 4 , 5, 6 (5 each ) 


Crown cutter bur 


one bur 


1 each 


Crowns Stainless 
Steel Deciduous molars 
Crowns Stainless 
Steel Deciduous molars 
Crowns Stainless 
Steel Deciduous molars 


3M Size UL E 3 , 4, 5 , 6 (5 each ) 


1 each 


3M Size LR E 3 , 4 , 5, 6 (5 each ) 


1 each 


3M Size LL E 3, 4 , 5 , 6 (5 each ) 


1 each 


Crowns Stainless 
Steel Deciduous molars 


Kit of 96 crowns (3 M ) 


1 kit 


Crowns Stainless 
Steel Deciduous molars 


Crowns Stainless 
Steel Permanent molars 


3M Size UL6 - 4 , 5 (5 each ) 


1 each 


1 each 


Crowns Stainless 
Steel Permanent molars 


Crowns Stainless 
Steel Permanent molars 


3M Size UR6 - 4, 5 (5 each of 
each size ) 
3M Size LL6 - 4 , 5 (5 each of 
each size ) 
3M Size LR6 - 4 , 5 (5 each of 
each size ) 


1 each 


1 each 


Crowns Stainless 
Steel Permanent molars 
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(1) 


(3) 


1700 


Cryo storage boxes 
Cryo storage boxes 


3 -5 ml. storage tubes 
1 -2 ml. storage tubes 
Self ligating bracket system kit 


1200 


Damon system kit 


1 kit 


Delaire orthopedic face 
mask - full kit 


Dental implant with 
abutment-ADIN type 


Threaded , titanium , with angulated 
and straight abutments in the ratio 1 :4 


pkt. of 1 


Dental plaster of Paris 


Dental stone 


White fine powder 
Type III in airtight pack 
(Gyprock ) 
Ivoclar type Shade A3.5 , B2 


25 kg. bag 
Plastic jar /packet 

of 3 kg . 
pkt. of 3.5 gm . 

6 gm . 


100 


Dental shades composite 


101 


Dentine bonding agent 
with applicator, cannula 


Ivoclar type , 5th generation 
light- cured , nano - filled single 
component adhesive , Acetone free 


102 


Dentulous mould 


Maxillary and mandibular- silicon 
medium size type- Permanent 
(nissin type ) for Orthodontics 


Pair of upper 
and lower 


103 


Dentulous mould 


Maxillary and mandibular -silicon 
type -deciduous dentition (NISSIN ) 


Pair of upper 
and lower 


104 


Dentulous mould 


Maxillary and mandibular- silicon 
type-mixed dentition (NISSIN ) 
Bottle ( plastic ) 


Pair of upper 
and lower 


105 


Bottle 


Denture adhesive 
powder 


106 


Denture relining silicone 
Material GC type 


Self cure power 100 mg. 
liquid 100 gm . pastes 


Packet containing 

base and 
catalyst paste 


107 


Molloplast B type 


Denture soft liner 
Permanent 


108 


Diclosing Solution Dental 


50 ml. 


109 


1 kg . packet 


110 


Die stone powder ordinary 
Die stone type IV 
Disposable Paper 
Glass 


Air tight packet 
High strength low expansion 
(bundle of 100 ) 


1kg . packet 
(bundle of 100 ) 


111 


115 


Disposable Needle , 196 


Pack of 100 


1 packet 


121 


Elastic separators 


1 pkt. of 1000 


Tender No. 33/2015 


Disposable patients 
apron 


(Double layer i.e. tissue and 
plastic ) 
Size 5 


113 


Disposable Punch 


Biopsy 


114 


Size 6 


Disposable Punch 
Biopsy 


495 


12th JAN . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


86 


(1) 


(2) 


116 


E chain 


1 spool 


117 


Easy post 


Integral post system (0.8, 1.0, 1.3) 


118 


Edentulous mould 


Pair 


Silicon type -upper and lower 
(nissin type ) 


119 


EDTA gel 


15 % EDTA . 10 % carbamide peroxide 1 box of 2 tubes, 

3 gm /tube 
pkt. of 1000 


120 


Elastic Modules 


Emdogain 


1 cm .x 4cm 


Endoaccess kit 


Kit of 5 burs and 1 GG drill 


syringe 


Endodontic Paste 
(Metapex ) 
Endofrost Cold Spray 


125 


Calcium Hydroxide- Iodoform paste 
injectable 
Non toxic , for checking tooth 
vitality , 200ml 
Screw lided 1.8 ml. 


126 


Eppendorf tubes 


pkt. of 100 


127 


ESR tubes 


12 /pkt. 


good quality 
Gel type in bottle 


Plastic bottle 


Etchant/etching 
gel/30 % 
phosphoric acid 


129 


liquid type in bottle 


Plastic bottle 


Etchant/ etching 
gel/ 30 % 
phosphoric acid 
Etchant/etching 
gel/30 % 
phosphoric acid 


130 


Blue gel. in syring 


5 gm syringe 


131 


Eugenol 


100 ml. 


Arsenic free, Dental 
grade 


132 


Expansion screw 
upper 


133 


Extra oral elastics 


1 pkt of 100 
pkt of 100 


134 


3/8 , 8 Oz 
(5 /16 ”)-thick 14 OZ 
Kit with drill 


Extra -oral elastic 


135 


Fibre post kit 


1 box of 3 
drills and 15 


136 


Fibre splint 


137 


Finger plugger 


21 mm Assorted 


pkt of 6 


138 


Finger spreader 


pkt of 6 


139 


Fixer solution for 
automatic processor 


21 mm Assorted 
19 liters bottles 
with replenisher 


140 


Flowable cold gutta 
percha system 


Gutta - flow 2 type 


141 


Flowable Composite 


Ivoclar type 2gm 
tube 


2 gm syringe 
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(1) 


(2) 


(3 ) 


142 


Flouride Gel 


APF gel 


bottle 


143 


Flouride Varnish 


Duraphat 


1 bottle 


144 


Formocresol 


30 ml 


50 ml 


size 32 


Forsus FRD 3M 
Unitek 


146 


size 35 


Forsus FRD 3M 
Unitek 


147 


size 29 


Forsus FRD 3M 
Unitek 


148 


FRC Post 


pkt of 5 


TET 11 
TET 13 


149 


FRC Post 


pkt of 5 


150 


FRC Post 


TET 15 


pkt of 5 


Powder 


500 gm packet 


French chalk 
Gas Cylinder for solder 
microtorch 


Refill can , Butane 


cylinder 


153 


Gates Glidden drills 


Pkt of 6 assorted sizes 


154 


Gingival retraction cord 


100 inch 


000 knitted retraction cotton 
cord with Aluminum chloride 


155 


Glass Beads 


For Glass bead steriliser 


1 pkt 


156 


Compatible with GC Fuji 


Glass Ionomer cement 
Liquid only 


160 


GP pellet 


Obtura 


Box of 100 pcs 

Box of 120 


Greater taper gutta percha 


Greater taper gutta percha 


Box of 60 


163 


Greater taper gutta percha 


Machine cut 04 /20 
Machine cut 04 /25 
Machine cut 04/30 
Machine cut 04 /40 
Machine cut 06 /25 


Box of 60 
Box of 60 


Greater taper gutta percha 


165 


Greater taper gutta percha 


Box of 60 pcs 


166 


Greater taper gutta percha 


Machine cut 06 / 30 


Box of 60 


171 


Gum paint 


Tender No. 34 /2015 


170 


Green stick compound 


Packet of 10 Nos . 


172 


Gutta percha points 


1 Pkt of 120 


Low fusing , No stringiness on 
melting, DP1 type 
Assorted No. 15 -40 
Assorted No. 45 -80 
No. 15 
No. 20 
No. 25 


1 Pkt of 120 


Gutta percha points 
Gutta percha points 
Gutta percha points 
Gutta percha points 
Gutta percha points 


1 Pkt of 120 


1 Pkt of 120 


1 Pkt of 120 


No. 30 


1 Pkt of 120 
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(2 ) 
Gutta percha points 


178 


No. 35 


1 Pkt of 120 
1 Pkt of 120 


179 


Gutta percha points 


No. 40 


180 


1 Pkt of 120 


181 


No. 45 
No. 50 
No. 55 


1 Pkt of 120 


1 Pkt of 120 


Oil of Orange 


1 bottle 


Gutta percha points 
Gutta percha points 
Gutta percha points 
Gutta percha solvent 
H file (Mani) 
H file (Mani) 
H file (Mani) 
H file (Mani) 
H file (Mani) 


1 Pkt of 6 


1 Pkt of 6 


1 Pkt of 6 


187 


1 Pkt of 6 


1 Pkt of 6 


Assorted 21 mm (15-40) 
25 mm (15 -40 ) 
21 mm (45-80 ) 
25 mm (45-80 ) 
21 mm (No . 15) 
25 mm (No . 15) 
21 mm (No . 20 ) 
25 mm (No. 20 ) 
21 mm (No . 25) 
25 mm (No. 25) 


189 


H file (Mani) 


1 Pkt of 6 


190 


H file (Mani) 


1 Pkt of 6 


191 


H file (Mani) 


1 Pkt of 6 


192 


1 Pkt of 6 


H file (Mani) 
H file (Mani) 


193 


1 Pkt of 6 


194 


Hand plugger 


Assorted 


Set of six 


195 


500 ml 


Hand sanitizer/ 
Disinfectant 
Hand Rub 


Lemon fragnance , Alcohol 
content 60 % w /v, with free wall 
mount dispenser for every 10 units , 
Himalaya Pure Hands like 
(small,medium , large ) 


196 


Head gear and face 
bow 


197 


Head gear tubes 


(pack of 10 Nos.) 


198 


Headgear set 


high + combination pull 


199 


Hemostatic Gel 


Syringe of 3g 


25 % buffered Aluminium 
Chloride 


200 


Hemostatic Liquid 


1 unit of 15 ml 


25 % buffered Aluminium 
Chloride 


201 


6 % 25 , 30 :21mm 


Box of 6 


202 


4 % 25 , 30 , 40 :21mm 


Box of 6 


203 


HERO rotary files 
HERO rotary files 
HERO rotary files 
Hydrofluoric acid 
Hyflex files 


Box of 6 


204 


Bottle 


2 % 20 -25 -30 -35 -40 -45:21mm 
Gel type 9 % 
21mm , NiTi rotary files, controlled 
memory files 04 /20 


205 


Box of 6 


206 


Hyrax exp. Screw 


9 mm 


207 


11 mm 


208 


Hyrax Screw 
Implants for implant 
supported overdenture 


Myriad snap implant 3.3x13mm 
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(3) 


209 


1 box of 5 nos 


210 


Impression compound 
Impression material 
addition silicone 


Disc -type 1 ( cake) 
3M type -regular body Base and 
catalyst 


2 paste system 


211 


2 paste system 


Impression material-zinc 
oxide eugenol paste 


Base and catalyst medium 
viscosity , uniform consistency , 
initial setting time 3 -6 min . 


212 


2 paste system 


Impression material 
addition silicone 


3M type -light body Base and 
catalyst 


213 


2 paste system 


Impression material 
addition silicone 


3M type - Putty Base and 
catalyst 


214 


Light/medium body, Compatible 
to automixer 


Cartridge of base 

and catalyst 


Impression material 
addition silicone - Auto 
mixing- 3M type 
Injection Bupivacaine 
HCL 


215 


BP 5 % 20ml bottle 


Vial 


216 


Inlay and crown 
preparation kit 


Set of 14 burse (8 multilayered 
gold plated FG prep diamond 
and 6 finishing diamonds ) 
8 mm long 


217 


Itermaxillary 
fixation screws 


218 


Libral 


Intra oral photographic 
mirror (both side mirror ) 


221 


IV infusion set 


Single pack 


222 


IV extension set 


21 G needle 1 ml + 20 drop/ml 
100 cm long 

Tender No. 35 /2015 
National formulary 3 available 
as 20 gm bottle 


219 


Iodoform powder 


20 gm bottle 


220 


IRM 


1 pkt. 


Dentsply - Pkt. of powder 
and liquid 


223 


K file 


1 Box 


K file 


1 Box 


K 


file 


1 Box 


1 Box 


K file 
K file 


227 


1 Box 


K 


file 


25 mm ( 15 -40 ) 
21 mm (15-40) 
28 mm (15 -40 ) 
31 mm (15 -40) 
21 mm (45-80) 
25 mm (45 -80) 
28 mm (45-80) 
21 mm (No. 08 ) 
21 mm (No. 10) 
21 mm (No. 06 ) 
25 mm (No. 10 ) 


1 Box 


229 


K 


file 


1 Box 


230 


K file 


1 Box 


231 


K file 


1 Box 


232 


K file 


1 Box 


233 


K 


file 


1 Box 
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234 


K file 


1 Box 


235 


K 


file 


1 Box 


236 


K file 


25 mm (No. 15 ) 
21 mm (No . 15) 
21 mm (No. 20 ) 
25 mm (No. 20 ) 
21 mm (No . 25 ) 


1 Box 


237 


K file 


1 Box 


238 


K file 


1 Box 


239 


K file 


1 Box 


25 mm (No. 25) 
15 -45 (0.02 ) 21 mm 


240 


K3 rotary files 


1 Box 


241 


Lag Screw 


2 .5 mm 


242 


Lancet 


Box of 200 


243 


Laser Tips 


Disposable 
Doctor Smile Wiser 
Wireless Interchangeable 
Tips- Autoclavable , Surgery 


1 Box of 4 


244 


Laser Tips 


1 Box of 4 


Doctor Smile Wiser 
Wireless Interchangeable 
Tips- Autoclavable , Therapy 


245 


Latex elastics (Blue ) 


pkt of 1000 


packet of 1000 


246 


Latex elastics (Green ) 


pkt of 1000 


packet of 1000 


247 


Latex elastics (Grey) 


packet of 1000 


pkt of 1000 
pkt of 1000 


248 


Latex elastics (Pink ) 


packet of 1000 


249 


Latex elastics (Yellow ) 


pkt of 1000 


packet of 1000 


250 


Lentulospiral 


Sealer coating 


pkt of 6 


.010 " 


252 


. 009" 


Ligature wire SS 
Ligature wire SS 
Light speed rotary files 
Lingual buttons bondable 
Lingual buttons weldable 
Lingual retainer wire 
Lingual sheath 


pkt of 10 


pkt of 10 


256 


1 pkt 


257 


1 pkt of 10 
15 ml syringe 


258 


Local hemostatic agent 


25 % buffered aluminium 
chloride 


259 


cavitere and spray tip 


250 ml 


Lubricating spray for ball 
bearing turbines 


260 


Matrix band 


1 packet of 12 
1 packet of 12 


Matrix band 


Universal, Ivory No . 8 
For Ivory No. 1 
Fenderwedge type 


261 
262 


Matrix band 
and wedge system 


263 


1 kit con 


Maxillofacial silicone 
material Cosmosil 5 type 


Complete kit containing 4 .5 kg 
IIA and IIB with intrinsic and 
extrinsic stains 
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(3 ) 


264 


Mc Intosh sheet 


10 metre roll 


265 


Mercury dental grade 


Red / green , thick 
Chemically pure , 
Arsenic free 


225 gms 


266 


Michel s transport medium 


for immuno - flourescence 


1box (10 vials) 


267 


Micropipette 


200 - 1000 ul 


268 


Micropipette 


20 -200 ul 


269 


Micropipette 


2 -20 ul 
200 - 1000 ul 


270 


Micropipette tips 


1pkt of 1000 


271 


Micropipette tips 


20 -200 ul 


1pkt of 1000 
1pkt of 1000 


272 


Micropipette tips 


2- 20 ul 


273 


Micropipette 


0 .1 - 1 microlitre 


4700 


274 


Micropipette tips 


600 


275 


Microscopic cover glass 


1 pkt of 1000 
22x22 mm Good quality 

Tender No. 36 /2015 


Box of 10 pkts 


276 


22x50 mm Good quality 


Box of 10 pkts 


Microscopic cover glass 
Microscopic glass slide 


277 


PIC .I Good quality 


each pkt with 

50 nos . 


278 


Microtome blades 


pkt 


disposable, Low profile- imported 
(for use in Slee microtome) 


279 


for Leica 


pkt 


Microtome blades, 
disposable, Highprofile 
Mineral trioxide 
Aggregate (MTA ) 


280 


1 pkt 


Pkt with 2 satchet of 14 gm 
powder and 3 ml liquid -White 


Model base former 


U & L 


1 pair 


281 
282 


Model storage boxes 


Plastic 


283 


Stainless steel assorted size 


Moulds for paraffin 
embedding - SS 


284 


Muslin wheel/ Buff Wheel 


1 number 


Made of cloth for polishing 
acrylic 


285 


Needle syringe destroyer 


60 W , Manual with ISI mark 


286 


NiTi archwire 


016 lower 


packet of 10 


287 


NiTi archwire 


018 lower 


packet of 10 


288 


NiTi archwire 


018 upper 


packet of 10 


289 


NiTi archwire 


1 packet 


16X22 upper 
17x25 lower 


290 


NiTi archwire 


1 packet 


291 


NiTi archwire 


17x25 upper 


1 packet 


292 


NiTi archwire 


016 upper 


packet of 10 


12th Jan . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


(1) 


(2 ) 


(4 ) 


293 


Assorted 


1 packet 


NiTi Palatal 
expander 


294 


Nitrile glove 


Nonrubber 


packet of 100 


295 


Non Vaccutainer 


K3 EDTA 
Plastic 


296 


Open coil spring 


1 spool 


297 


Orthodontic 
bonding material 


light cure - (etchant, 
premier and bonding 
material) 


298 


10 mm x1.5 mm 


Orthodontic 
implants 


299 


6 mm x 1.5 mm 


Orthodontic 
implants 


300 


8 mm x 1.5 mm 


Orthodontic 
implants 


301 


snow white 


5 kg jar 


Orthostone 
plaster 


302 


Orthocal 


3 kg 


Orthostone 
plaster 


303 


Osseomold 


Sterile bioresorbable & moldable 
bone matrix for bone void filling 


304 


Ossifi graft 


Bovine derived 


305 


Osteogen 


Hydroxyapatite 


Tender No. 37 /2015 


308 


Paper points 


Assorted # 15 -40 
for paraffin embedding 


1 pkt of 200 
500mg tin 


309 


Paraffin wax with Serecine 


310 


Pasteur pipette 


Borocil glass 


311 


Pattern resin 


312 


Periochip 


313 


Perioglas bone graft 
Pit and Fissure Sealent 


Autopolymerizing 
2 .5 mg. CHX gluconate 
ceramic synthetic bone graft 
with ACP, light cure 2 * Syringes, 
2g each , PF Seal type 


314 


315 


Disposable 


316 


Disposable 


Plastic gloves 
Plastic rings for paraffin 
embedding 
Polishing Brush for 
micromotor handpiece 


317 


Latch type, Cup shaped , nylon 
bristles, for tooth polishing 
Yellow ring ( thin tapered fissure, 
round tip ) 


318 


Polishing bur 


319 


Polishing cake 


For polishing acrylic 


1 cake 
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320 


Polishing kit for Composite 


1 kit 


Shofu type . Super snap -assorted 
mini kit 


321 


Polishing strip 


For composite 


Pkt of 100 


222 


Porcelain laminate luting 
cement/ Variolink II 


Base and catalyst 


Automixer tube 


323 


Porcelain veneer kit 
for tooth preparation 
Posted arch wire 


Gold plated multi layered diamond 
in autoclavable quick lock kit 
19x25 SS 28 U & L 


324 


Pkt of 10 


Posted arch wire 


19X25 SS 36 U & L 


Pkt of 10 


Posted arch wire 


Pkt of 10 


327 


Posted arch wire 


19X25 SS 34 U & L 
19x25 SS 32 U & L 
19x25 SS 26 U & L 


Pkt of 10 


328 


Posted arch wire 


Pkt of 10 


329 


19x25 SS 24 U & L 


Pkt of 10 


Posted arch wire 
Preformed bands 


330 


assorted sizes 


1 box 


Pressure indicating paste 


1 tube 


white paste in tube form 
with applicator etc . 


332 


Protaper GP 


Box of 60 


Protaper GP 


Dentsply type . F1 
Dentsply type. F3 
Dentsply type. F2 


Box of 60 


Protaper GP 


Box of sixty pcs 
Box of sixty pcs 


Protaper GP 


Assorted 


Protaper Hand Files 


Assorted 25 mm 


1 box of 6 


pkt of 60 


Protaper Next 
Gutta percha points 


338 


pkt of 60 


Protaper Next 
Gutta percha points 


339 


1 pkt of 3 


Protaper Next 
Rotary Files 


340 


1 pkt of 3 


Protaper Next 
Rotary Files 


341 


1 pkt of 3 


Protaper Next 
Rotary Files 


342 


SX pack of six 25 mm 


1 box of 6 


343 


S1 pack of six 25 mm 


344 


Protaper Rotary Files 
Protaper Rotary Files 
Protaper Rotary Files 
Protaper Rotary Files 
Protaper Rotary Files 
Protective goggles 
Pulp devitalizer 


1 box of 6 
1 box of 6 
1 box of 6 


345 


346 


um 


1 box of 6 


S2 pack of six 25 mm 
F1 pack of six 25 mm 
F2 pack of six 25 mm 
Plastic 
Paste for devitalizing pulp 
For finishing acrylic 


347 


348 


syringe of 3g 
Packet of 100 gm 


349 


Pumice powder 


503 


12th JAN . 2016 ] 


STORES PURCHASE 


(1) 


(3 ) 
Assorted kit of 6 


350 


1 


351 


(2 ) 
RACE rotary files 
Readymade threaded 
( screw ) post for post 
and core babrication 


1 full box 


Gold plated screws of different 
sizes & screw drivers -available 
in circular box-assorted sizes 


352 


of 4 ml each 


Resin based root canal 
sealer 


2 paste system . Base paste and 
catalyst in tubes AH plus type 
Dual-cure luting composite 
Ivoclar type 


353 


Resin Cement 


354 


Resin ionomer 


Geristore type Dual cure . Shades 
of A1, A2 , A3 


3x10 gm syringe 


355 


GC type. Syringable 


Resin modified 
glass ionomer cement 


356 


Reverse Curve NiTi 


016 U /L 


pkt of 10 


357 


018 U /L 


pkt of 10 


Reverse Curve NiTi 
Reverse Curve NiTi 


16X22 U /L 


pkt of 10 
pkt of 10 


Reverse Curve NiTi 


17X25 U /L 


Reverse pull headgear 


Revo rotary files 


1 pkt of 3 


SCI, SC2 , SU 
Oraseal type 


362 


Rubber dam caulking 
material 


363 


Rubber dam sheet 


Box of 36 sheets 


364 


Saliva Ejector/Suction tips 


Square sheet 
Disposable (Pack of 100 ) 
Grade 100 


Pkt of 100 


365 


Sand paper 


1 sheet 


366 


Sand paper 


Grade 60 


1 sheet 


367 


Sand paper 


1 sheet 


Grade 80 
Grade 200 


368 


Sand paper 


1 sheet 


369 


Sand paper 


Grade 180 


1 sheet 


370 


Sand paper mandrel 


For attachment to straight 
micromotor handpiece 


Self cure rely bond 


Self Etch bonding Agent 


3M Adper Easy one, 5ml 
Cold Mould Seal Isolet 


Separating medium 


1 jar of 5 lt 


374 


Arkansas 


Sharpening stone 
Silane coupling agent 


375 


Monobond S type 


Glass bottle 


376 


Grade 1000 


1 sheet 


Silicon carbide Emery 
paper 


377 


Grade 1400 


1 sheet 


Silicon carbide Emery 
paper 


378 


Grade 400 


1 sheet 


Silicon Carbide Emery 
paper 
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379 


Grade 800 


1 sheet 


Silicon carbide Emery 
paper 


380 


Grade 80 


1 sheet 


Silicon carbide 
paper 


381 


Grade 100 


1 sheet 


Silicon carbide 
paper 


382 


Grade 200 


1 sheet 


Silicon carbide 
paper 


383 


Grade 150 


1 sheet 


Silicon carbide 
paper 


384 


Silicon semi transparent 
mould (Nissin ) 


Mould for producing 
plaster crowns , Maxillary 
central incisor 3, Maxillary 
canine 3 , Maxillary premolar 3, 
Mandibular molar 3 


385 


Silicon semi transparent 
mould (Nissin ) 


Mould for producing 
plaster crowns , Maxillary 
central incisor 1, Maxillary 
premolar 1, Mandibular molar 3 
4 mm round wire Pre 
flux solder- Libral 


386 


Silver Solder 


1 spool 


387 


Slide Carrier for 
staining 


Stainless steel-for 20 
slides 


388 


Sodium Hypochlorite 


1 bottle 


3 - 5 % for root canal 
irrigation, 500ml 
Powder, 100gm 


389 


Sodium Perborate 
Powder 


390 


Solder Flux 


Jar 


391 


SS arch wire 


21x 25 U /L 


pkt of 10 


392 


Stainless steel arch 
wire 


17 x 25 upper 


1 pkt. 


393 


Stainless steel arch wire 


16 x 22 upper 


1 pkt. 


394 


Stainless steel arch wire 


17 x 25 lower 


1 pkt. 


395 


19 x 25 lower 


1 pkt. 


Stainless steel arch wire 
Sterilization heating coil 


398 


2 KW , suitable for 
ordinary sterilizer 


399 


Sticky wax/modeling cement 


Yellow stringless on heating 


Packet of 10 

sticks 


Tender No . 38 /2015 


19 x 25 upper 


1 pkt. 


397 


16 x 22 lower 


1 pkt. 


Stainless steel arch wire 
Stainless steel arch wire 
Straight wire kit 022 MBT 
Orthoorganiser 


400 


with first and second 
molar tubes 
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(3 ) 


(1) 
401 


(2) 
Strip Crown Forms 


1 kit of 120 
crown forms 


Prefabricated , transparent strip 
crowns for primary anterior 
applications. Assorted, 3M -ESPE / 
similar 


402 


Suction tip 


15 


403 


Suture needle 


Pack of 6 


850 


S .S 4mm dia with stillette 
12 or 5 /8 circle cutting No. 18 
Triangular 
12 circle cutting No. 20 
Triangular 
for straight handpiece 


404 


Suture needle 


Pack of 6 


380 


405 


TC bur for trimming 
acrylic 


406 


Shade 5 , 6 , 7 


300 


Teeth set full 
Orateek type 
double shade 


1 full set of 28 

teeth 


407 


Teeth set full - Primadent 
Ordinary type 


1 full set of 28 

teeth 


800 


Shade 24 , 25 , 27 , 29 
medium and large; 
Shade 25 - 30 % of 
total, shade 24 -30 % of 
total, shade 27 - 20 % of total, 
shade 29 -20 % of total 


408 


Teeth set full- sanyo type 


100 


double shade medium 
size , A2 


409 


500 


Teeth set lower 
anterior 


1 set containing 

6 teeth 


Shade 24 , 25 , 27 , 29 medium 
and large; Shade 25 - 30 % 
of total, shade 24 - 30 % 
of total, shade 27 - 20 % 
of total , shade 29 - 20 % of total 
Shade 24, 25, 27; 
Shade 25 - 50 % 
of total, shade 24 - 30 % 
of total, shade 27 - 20 % 
of total 


410 


Teeth set posterior 


1300 


Set of upper 
and lower 
posteriors 


411 


1000 


Teeth set upper 
anterior cross linked 


Shade 25 , 27, 29 . 
mould P2 , P3 , M2, A3, L1 
(5 mm x 7 cms) 


1 Set containing 

6 teeth 


412 


Test tube-Glass 


250 


413 


2.5 mm 


Three diamensional 
mini plates 


414 


4 hole with gap 


Titanium bone 
plates 1.5 mm L 
shaped with gap 


415 


Titanium bone 
plates 1.5 mm T -shaped 


4 hole with gap 


416 


4 hole with gap 


Titanium mini bone 
plates 1 . 5 mm 


417 


2 hole without gap 


Titanium mini bone 
plates 2. 5 mm 


418 


Titanium mini bone 
plates 2 . 5 mm 


4 hole with gap 
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419 


4 hole without gap 


Titanium mini bone 
plates 2 .5 mm 


420 


4 hole with gap 


Titanium mini bone 
plates 2 mm 


421 


Titanium mini bone 
plates 2 mm 


2 hole with gap 


4 hole without gap 


Titanium mini bone 
plates 2 mm 


423 


4 hole with gap 


Titanium mini bone 
plates 2 mm - L 
shaped with gap 
Titanium mini bone 
plates 2 mmT 
shaped 


424 


4 hole with gap 


425 


4 hole with gap 


Titanium mini bone 
plates 2 mm - X 
shaped 


426 


Straight 20 holes 


1 pair 


Titanium Recon 
plates for mandible 
for 2 .5 mm screw 


427 


Rt & Lt 16 holes 


1 pair 


Titanium Reconstruction 
plate for mandible 
angle 


428 


Rt & Lt 24 holes 


1 pair 


Titanium Reconstruction 
plate for mandible 
angle 


429 


Straight 16 holes 


1 pair 


Titanium Reconstruction 
plates for mandible 
for 2 .5 mm screw 


440 


Tofflemire Retainer 


Imported 


441 


Mirachine 


1 


Tooth polishing paste 
Vaseline /Petrolatum 


448 


White / clear type 


500g, plastic jar 


Tender No. 39 /2015 


430 


Titanium screw 


2.5 mm dia 10 mm long 
cross slot head 
2.5 mm dia 8 mm long 
cross slot head 


431 


Titanium screw 


Titanium screw 


2 mm dia cross slot head 
4 mm long 


Titanium screw 


434 


Titanium screw 


1 .5 mm dia cross slot head 
4 mm long 
2 mm dia cross slot head 6 mm long 
2 mm dia cross slot head 8 mm long 
17 x 25 U & L ORMCO 


Titanium screw 


435 
436 


TMA wires preformed 


pkt of 10 
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437 


19 x 25 U & L ORMCO 


438 


19 x 25 


439 


17 x 25 


TMA wires preformed 
TMA wires preformed 
TMA wires straight length 
Tranluscent composite 
Transpalatal Arches 
Tungsten Carbide Bur 
Typodont teeth set 


pkt of 10 
pkt of 10 

pkt of 10 
pkt of 3.5gm 

pkt of 10 


442 


Ivoclar type 


443 


Assorted Sizes 
Flame shaped 


444 


445 


Maxillary and mandibular 
premolars and molars (20 teeth 
per set) 


446 


Typodont teeth 
with base 


Columbia type, Maxillary 
and mandubular 32 teeth 
Disposable suction drainsterile 


447 


Vaccusuck 


449 


absorbable suture 


packets of 12 


450 


Vicryl suture 
Wax -modelling 
Wedges 


Red 


1pkt 


Assorted -wooden 


1 pkt of 100 


452 


Wedges 


Plastic -Assorted 


1 pkt of 100 


453 


Whatman s filter 


No . 1, round 


1pkt 


paper 


454 


Wheel Stone 


White for trimming acrylic 


455 


Wilcock archwire 


016 premium plus 


456 


Wilcock archwire 


018 premium plus 


pkt of 10 
pkt of 10 
pkt of 10 


457 


Wilcock archwire 


012 supreme 


458 


Wilcock archwire 


pkt of 10 


020 premium 
19 G - Round -hard 


459 


Wire SS -Konark 


1 spool 
14 gms 


460 


Wire SS -Konark 


20 G -Round - hard 


1 spool 
14 gms 


461 


Wire SS -Konark 


21 G -Round -hard 


1 spool 
14 gms 


462 


Wire SS -Konark 


22 G -Round - hard 


1 spool 
14 gms 


463 


Wire SS -Konark 


23 G -Round-hard 


1 spool 
14 gms 


464 


Wire SS -Konark 


26 G -Round -soft 


1 spool 
14 gms 
110 gms 


465 


Arsenic free 


466 


Zinc Oxide powder 
Zinc Phosphate 
cement 


1pkt 


Harvard - box of P and L 
( 100 ml and 40 gms) 


( Sd .) 


Govt. Dental College, 
Thiruvananthapuram . 


Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


നമ്പർ സി2/ 3493/ 2015 / ഡി. സി . റ്റി. 


2015 ഡിസംബർ 14. 


-- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2015 - 16 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഇതോടൊപ്പമുള്ള 
പട്ടിക പ്രകാരം എക് സാ മിനേ ഷൻ ഗ്ലൗസ്സ് ( വലുത് 7 /2 " 

സൈസ്, ചെറുത് 62" സൈസ്) എന്നിവ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . താൽപ ര്യ മുള്ള 
ദർഘാസുകാർ/ ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കവറിനു പുറത്ത് 
" ടെണ്ടർ നമ്പർ 40 / 2015 - വിവിധ വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് 
എക് സാ മി നേ ഷൻ ഗ്ലൗസ്സ് ( വ ലു ത് 72" സൈസ്, 
ചെറുത് 6 /2 " സൈസ്) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി എന്ന് 
രേഖ പ്പെടുത്തി “ ദി ( പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം പിൻ- 695 011 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
28 - 1- 2016, 2 മണി ആണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 28- 1- 2016 - ന് 3 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 40 / 2015 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,200. 

പകർപ്പ് - 600. 
ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാ ൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെൻഡർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില 
ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്ന 
തുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 27 - 1- 2016 - ന് 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാ 
യിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
15 - 1- 2016 - ന് 3 മണി ആയിരിക്കും. 


the tender should bear the superscription 
"" Tender No . 40 /2015 for the supply of Examination 
Gloves (Large 772" Size, Small 6 /2" Size ) and should be 
addressed to the ‘ Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 , 

- Last date of receipt of tenders will be on 28- 1 - 2016 at 
- 2 p . m . Late tenders will not be accepted. The tenders 
will be opened at 3 p . m . on 28 - 1 - 2016 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. 

Tender No. - 40/ 2015. 
Cost of tender form : 

Original - 1,200. 

Duplicate = 600. 
Intending tenderers may , on application to the 
Principal , Government Dental College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011, Kerala, obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted. Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above , which is the price fixed for a form and which is 
not refundable, at any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p .m . on 27 - 1 - 2016 . Cheques, postage stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms be sent by VPP . Duplicate tender forms, if required , 
will be issued by a cash remittance shown above , per 
copy. Tender forms will be sent, if required , by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of money order . Last date of receipt of 
money order is 15 - 1 - 2016 at 3 p . m . The specifications 
and tender schedule attached to the tender notice will 
form part of this tender notice . 


SCHEDULE 


1. Superscription : “ Tender No . 40 /2015 for purchase of 
| Examinaton Gloves ( Large 792 " Size & Small 62" 

Size ) box of 100 Nos. for various Departments” . 
| 2 . Tender form can be had from : Principal, Government 

Dental College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . 
3. To whom tenders are to be sent : Principal, 

Government Dental College, Thiruvananthapuram , 

| Pin -695 011 . 
- 4. The date up to which the rates to be in firm - One 

year from the date of submission of tender. 
5. The rate should be inclusive of S . T. and other 

taxes, duties, levies, insurance, freight charges 
packing and forwarding charges etc . and free 

delivery at concerned Department/Section /Office . 
6 . Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed , 
written manuscripts should be avoided as far as 
possible . 


No , C2 - 3493 /2015/DCT, 

- 14th December 2015. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Examination Gloves (Large 71/2 " 
Size , Small 60" Size ) for various department of 
Government Dental College, Thiruvananthapuram for the 
year 2015 - 16 as detailed below . The envelopes containing 
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7. All offers to the tender should be accompanied with 

the formal agreement executed in ` 500 Kerala Stamp 
Paper together with the required sum of Earnest 
Money Deposit (One percent of the total cost of 
articles strictly tendered which can be remitted by 
way of Crossed Demand Draft only favouring the 
following ). 


22. The only Jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
23. The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted Officer. 


“ PRINCIPAL , GOVERNMENT DENTAL COLLEGE , 

THIRUVANANTHAPURAM ” 


8. Advance payment conditions will not be considered . 
9 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable under any circumstances. 
10 . Sample should be produced and demonstration 

done as and when requested . 
11. For each item the upper limit of No. of offers/rate is 

restricted to 2 ( Two ) and the 2nd offer/ rate for an 
item must be substantiated with sufficient EMD , 
Tenders Quoting more than 2 offers /rate for an item 
will not be considered for selection . 


24 . If the date scheduled for opening of tender is 

declared as holiday , tenders will be opened on the 

next working day at the same time, same place . 
25. Tenders should bear the signature / seal and full 

Postal address, Fax No., Telephone No. and Mobile 

Phone No. of the tenderer wherever necessary . 
26. Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at time and they should have valid 
authorisation letter. 


DETAILS OF ITEM 


Sl. No. 


Name of Item 


Quantity required 


Examination Gloves 

Large 7" Size 


235 boxes 
(1 box of 100 Nos.) 


12. Soft Copy of tender rate and specification in 

Microsoft Excel should be furnished along with 
original tender in the following format. 


2 


Examination Gloves 

Small 6 / 2" Size 


3570 boxes 
(1 box of 100 Nos.) 


Sl. No. 


Item 


Specification 


Unit 


Rate 


( 2 ) 


13. Brand name/make of item should be clearly 

mentioned . 


mm @ mU12 / 3494 / 2015 / WI.M1. 01. 


2015 WINOm 19. 


14. Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
15 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


16 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription are liable to be rejected . 
17 . Distributor/ Supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary . 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2015 - 16 വർഷം ക്ലീനിംഗ് സെക്ഷ നു ക ളി ലേക്ക് വേണ്ടി 
വെയ്റ്റ്സെഗ്രിഗേഷൻ ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . താൽ പ ര്യമുള്ള ദർഘാസുകാർ 
- ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കവറിനു പുറത്ത് “ ടെൻഡർ നമ്പർ 
42 /2015 - Imlov ONDUM .Asglceloố quor omului ) 400 
ബാഗു കൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിനു വേണ്ടി എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, 
01020MM 1200 MB -695 011 ” 290 Gooijelomu oml 
എത്തിച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


18 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification and tender 
schedule. 


- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
14 - 1-2016 , 2 em com . memlj ebloom Bôreibnja 
muud Olomme . Bôrecomea 14 -1- 2016 - M 3 Omlos 
ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


19 . If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 
20 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


BörelOnį mmid - 42 /2015 . 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


21. The rate should be quoted in Indian currency and 
payment will be made only in Indian currency. 
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SCHEDULE 


1. Superscription : Tender No. 42/2015 for purchase of 

Waste Seggregation bags for various Departments. 
2. Tender form can be had from : Principal, Government 

Dental College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . 
3. To whom tenders are to be sent : Principal, 

Government Dental College , Thiruvananthapuram , 

Pin -695 011. 
4. The date up to which the rates to be in firm — One 

year from the date of submission of tender. 
5. The rate should be inclusive of S . T . and other 

taxes , duties , levies , insurance , freight charges 
packing and forwarding charges etc . and free 

delivery at concerned Department/Section /Office. 
6. Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed , written 

manuscripts should be avoided as far as possible. 
7. All offers to the tender should be accompanied with 

the formal agreement executed in 500 Kerala Stamp 
Paper together with the required sum of Earnest 
Money Deposit (One percent of the total cost of 
articles strictly tendered which can be remitted by 
way of Crossed Demand Draft only favouring the 
following .) 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാ ൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ്. ടെണ്ടർ 

ഫോറത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില 
ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്ന 
തുമല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. 
Börelom CD00mlong Mem 13 - 1 - 2016 , 3 Omloo 
ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 

1 . 1 .2.1 . Brool Bow onmoe . Bôreiom gono0mlong 
പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാ 
യിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
Borelom GDolog neic bos071050 Bowldo 
പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
4 - 1- 2016, 3 om 0100 co wlol 090. 
No . C2 - 3494 /2015/ DCT. 

19th December 2015 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Waste Seggregation Bags for 
cleaning section of Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2015 - 16 . The envelopes 
containing the tender should bear the superscription 
“ Tender No . 42 /2015 for the supply of Waste 
Seggregation bags for cleaning section ” and should be 
addressed to the “ Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. 

Last date of receipt of tenders will be 14 - 1- 2016 at 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at 3 p . m . on 14 - 1- 2016 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives, who 
may be present at that time. 

Tender No. — 42/ 2015 . 
Cost of tender form : 

Original - 500 . 

Duplicate — 250 . 
Intending tenderers may , on application to the 
Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011, Kerala , obtain requiste tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above, which is the price fixed for a form and which is 
not refundable, at any circumstances . The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p .m . on 13 - 1 - 2016 . Cheques, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms be sent by VPP. Duplicate tender forms if required 
will be issued by a cash remittance shown above per 
copy . Tender forms will be sent, if required by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of money order. Last date of receipt of 
money order is 4 - 1 - 2016 at 3 p . m . The specifications and 
tender schedule attached to the tender notice will forms 
part of this tender notice . 


“ PRINCIPAL, GOVERNMENT DENTAL COLLEGE , 

THIRUVANANTHAPURAM ” 
8. Advance payment conditions will not be considered . 
9. Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable under any circumstances. 
10 . Sample should be produced and demonstration 

done as and when requested . 
11 . For each item the upper limit of No . of offers / rate is 

restricted to 2 ( Two ) and the 2nd offers/rate for an 
item must be substantiated with sufficient EMD . 
Tenders Quoting more than 2 offers/rate for an item 
will not be considered for selection . 
Soft Copy of tender rate and specification in 
Microsoft Excel should be furnished along with 
original tender in the following format . 


Sl. No. 


Item 


Specification 


Unit 


Rate 


13. Brand name/make of item should be clearly 

mentioned . 
14 . Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
15. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


16 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription are liable to be rejected . 
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17. Distributor /Supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary. 
18. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification and tender 

schedule. 
19 . If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 
20. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
21. The rate should be quoted in Indian currency and 

payment will be made only in Indian currency. 
22. The only Jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
23 . The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted Officer. 
24 . If the date scheduled for opening of tender is 

declared as holiday , tenders will be opened on the 

next working day at the same time, same place. 
25. Tenders should bear the signature /seal and full 

Postal address, Fax No., Telephone No . and Mobile 
| Phone No. of the tenderer wherever necessary. 

Tenders will be opened in the presence of such of 
the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time and they should have 
valid authorisation letter. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 
| പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 
ഫോറത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില 
ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്ന 
തുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 27 - 1- 2016 , 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാ 
യിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
15 - 1- 2016, 3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 


26. 


നമ്പർ സി2 / 3550/ 2015/ ഡി. സി. റ്റി . 2015 ഡിസംബർ 14 . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2015 -16 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് എക്സാമിനേഷൻ 
ഗ്ലൗസ്സ് (മീഡിയം 7 " സൈസ്) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിതഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . താൽപര്യമുള്ള ടെണ്ടറർമാർ ദർഘാസ് 
ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കവറിനു പുറത്ത് " ടെണ്ടർ നമ്പർ 41/ 2015 - 
വിവിധ വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് എക് സാ മി നേ ഷൻ ഗ്ലൗസ്സ് 
(മീഡിയം 7 " സെസ്) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി, 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ദന്തൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്തപുരം പിൻ - 695 011 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
28 - 1 - 2016 , 2 മണി ആണ്. താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 28- 1- 2016 
3 മണിക്ക് ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 41/ 2015. 


- No. C2 -3550/2015/DCT. 

| 14th December 2015. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of Examination Gloves 
(Medium 7" Size ) for various departments of Government 
Dental College, Thiruvananthapuram for the year 2015 - 16 . 
The envelopes containing the tender should bear the 
superscription " Tender No . 41 /2015 for the supply of 
Examination Gloves (Medium 7 " Size)” and should be 
addressed to the "Principal , Government Dental College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . 

Last date of receipt of tenders will be 28 - 1- 2016 at 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at 3 p . m . on 28 -1 - 2016 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives, who 
may be present at that time. 

Tender No . 41/2015 . 
Cost of tender form : 

Original - 1,200 . 

Duplicate = 600. 
Intending tenderers may , on application to the 
| Principal, Government Dental College, Thiruvananthapuram, 

Pin -695 011 , Kerala , obtain requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance shown 
above , which is the price fixed for a form and which is 
not refundable, at any circumstances. The tender forms 
are not transferable. Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 27- 1 - 2016 . Cheques , postage stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms be sent by VPP. Duplicate tender forms, if required , 
will be issued by a cash remittance shown above , per 
copy. Tender forms will be sent, if required , by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of money order. Last date of receipt of 
money order is 15 - 1 -2016 at 3 p . m . The specifications 
and tender schedule attached to the tender notice will 
forms part of this tender notice. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 1,200 . 
പകർപ്പ് - 600. 
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Schedule 


1. Superscription : Tender No. 41/ 2015 for purchase of 

Examinaton Gloves (Medium 7 " Size ) box of 100 

nos. for various Departments. 
2 . Tender from can be : Principal, Government Dental 
had from 

College , Thiruvananthapuram , 

Pin -695 011 
3. To whom tenders : Principal, Government Dental 
are to be sent College, Thiruvananthapuram , 

Pin -695 011 


4 . The date up to which the rates to be in firm — One 

year from the date of submission of tender . 
5. The rate should be inclusive of S . T. and other 

taxes, duties, levies, insurance, freight charges 
packing and forwarding charges etc . and free 

delivery at concerned Department/Section /Office. 
6 . Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (Wherever necessary) neatly typed , written 

manuscripts should be avoided as far as possible . 
7 . All offers to the tender should be accompanied with 

the formal agreement executed in " 500 Kerala Stamp 
Paper together with the required sum of Earnest 
Money Deposit (One percent of the total cost of 
articles strictly tendered which can be remitted by 
way of Crossed Demand Draft only favouring the 
following.) 


16 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription are liable to be rejected . 
17 . Distributor/ Supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary . 
18. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification and tender 

schedule . 
19. If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 
. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
21. The rate should be quoted in Indian currency and 

payment will be made only in Indian currency . 
22. The only Jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
23. The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted Officer. 
24 . If the date scheduled for opening of tender is 

declared as holiday , tenders will be opened on the 

next working day at the same time, same place . 
· Tenders should bear the signature / seal and full 

Postal address , Fax No., Telephone No . and Mobile 

Phone No. of the tenderer wherever necessary . 
26 . Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer or their authorized representatives who 
may be present at time and they should have valid 
authorisation letter. 


“ PRINCIPAL , GOVERNMENT DENTAL COLLEGE , 

THIRUVANANTHAPURAM ” 


DETAILS OF ITEM 


Name of Item 


Quantity required 


Examination Gloves 

7" Size 


3720 boxes 
(1 box of 100 Nos.) 


8. Advance payment conditions will not be considered . 
9. Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable under any circumstances. 
10. Sample should be produced and demonstration 

done as and when requested . 
11. For each item the upper limit of No. of offers/rate is 

restricted to 2 ( Two ) and the 2nd offer /rate for an 
item must be substantiated with sufficient EMD , 
tenders Quoting more than 2 offers /rate for an item 

will not be considered for selection . 
12. Soft Copy of tender rate and specification in 

Microsoft Excel should be furnished along with 
original tender in the following format. 


Govt. Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


Børelom 


Jonjo 


Sl. No. 


Item 


Specification 


Unit 


Rate 


13. Brand name/make of item should be clearly 

mentioned . 
14. Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
15. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


mmid mu15 / 2335/ 2015 / 290.M1.Od . 2015 WlMomo 7. 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 
1. m15 /2335 /(2)/2015 rowerSš ořovode2IN1GDOR 

4 24mo. 
MU15 /2335/(3)/2015 — bemmi 90l, cuoc vaond3 
മിറർ ഫോർ ലേ സർ തെറാപ്പി ( മ യി ൻ സ്റ്റർ 
gyonderwono ) 


2 . 
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TENDER NOTICES 


No. B4/4921/2015 /MCCH . 


11th December 2015 . 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Bread to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu for the financial year 2016 - 17 . 


BØYELOMŮ 911063BUÔ 420 BOS2J 350m108 mlmjo 
23 - 1- 2016 , 1 oom 100 2BB1mom . BÖrejný 
0110 BB08 mbello Borcje 233 18 40 Bowlbo 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
MMIS MU15 /2335 /2015 / 290. M .OD . Qoldomomlong GoJÕ” 
എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ 
CH3C38 , Choş @ 0 - 8 ” 20 m veomuoml08 25 - 1- 2016 , 
2.30 omlos azmi eslonom 901Wo mW GOOM05m . 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ 
ആ യ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം 
esja0 Börenda CB 27 -1- 2016, 2.30 emløst mjoonm 
03m . 

- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം 
elbyeomm . 0000502 DOOMujo domlənn0 BØRIMJAO 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Estimate Cost — 4,60,000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original — · 1,000 + VAT . 

Duplicate 500 + VAT. 
Date for issuing tender form — 8 - 1-2016 . 
Last date and time for issuing tender form 
15 -1-2016 , 3 p.m . 

Last date and time for receiving tender form 
21- 1 -2016 , 12 Noon . 


time for opening of tender 


Date and 
22 -1- 2016 , 2 p .m . 


CONDITIONS 


No . C5/2335 /2015 /MCK . 

7th December 2015 . 
Sealed Competitive tenders are invited for the 
purchase of following equipments to the Department of 
Ophthalmology of Govt. Medical College , Kottayam . 

1. C5 /2335 /(2 )/2015 — Indirect Ophthalmoscope 

4 Nos . 
2. C5 /2335 / ( 3 )/2015 — Lenses — 90 D , Gold Man 

3 Mirror for Laser Therapy (Mainster Standard ) 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 420 each prescribed cost in cash or by 
money order till 23 - 1- 2016 , 1 p . m . No other modes of 
remittance will be entertained . Those who require tender 
forms by post , a sum of 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office 
atleast 10 days prior to the closing date of tender sales . 
Cost of tender forms will not be refunded . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelopes as “ Tender No . C5 /2335 / 2015 /MCK ” for the 
purchase of Various Opthalmology Equipments and 
addressed to “ The Principal, Government Medical 
College , Kottayam -8 ” should reach this office on or before 
25 - 1 - 2016 , 2 . 30 p .m the due date mentioned . Tenders 
received late will not be entertained . The duly received 
tenders will be opened at 27 - 1 - 2016 , 2 . 30 p . m . in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 


1. A preliminary agreement should be enclosed in a 

Kerala Stamp Paper worth 200 with the tender 

form . 
2. The cost of tender form will be accepted only 

by cash or money order. 
3 . The tender should have a P. F . A . license which 

should be valid in the place in which this 

Hospital situated . 
4. A solvency certificate worth · 4,60 ,000 obtained 

within the six months. 
5. Should be produce Encumbrance Certificate . 
6 . The tender form is not transferable. 
7. The tenderer along with the application should 

produce a copy of Election ID Card / the Certificate 
issued by Village Officer regarding name and 

address. 
8. The application form with demand for stamp 

paper or any other documents will be rejected . 
9. The money order without proper agrees will be 

rejected . 
10 . The Negotiation will be done with those who 

have quoted lowest price . 
11. The cost of tender form will not be reimbursed . 
12 . All rules in force in respect of Government 

tenders are applicable to this tender also . 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


Government Medical College, 
Gandhinagar P.O ., Kottayam -8. 


(Sd .) 
For Principal. 
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13. The undersigned has right to reject/cancel tender 

without assigning any reason . 
14 . The contractor should be deposit the 5 % of the 

quoted amount as Security Deposit . 


11. The cost of tender form will not be reimbursed . 
12 . All Rules in force in respect of Government 

tenders are applicable to this tender also . 
13. The undersigned has right to reject /cancel tender 

without assigning any reason . 
14. The contractor should be deposit the 5 % of the 

quoted amount as Security Deposit. 


- (2 ) 


No, B4/ 4922/ 2015/ MCCH. 


11th December 2015. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Egg to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu for the financial year 2016 - 17 . 


Office of the Superintendent, 
Medical College Chest Hospital, 
Medical College P. O ., 
Mulamkunnathukavu . 


( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


Estimate Cost - 1 ,80 , 000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original - 400 + VAT. 

Duplicate — \ 200 + VAT. 
Date for issuing tender form — 8- 1-2016 . 

Last date and time for issuing tender form 
15 -1 -2016, 3 p. m . 

Last date and time for receiving tender form 
21-1 -2016, 12 Noon . 

Date and time for opening of tender 
22-1- 2016, 2.30 p. m . 


നമ്പർ എസ് .1/ 3214 /2015 . 

2015 ഡിസംബർ 17 . 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മഞ്ചേരിയിലെ 
വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവിധ 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും വകുപ്പും 
നമ്പർ 

ഏകദേശ വിലയും 
1 എസ്1/ 3214 / 2015/ ജി . എം . സി . എം . - ബോൺസൈറ്റ് 

അനാട്ടമി - 5,00,000 
2 എസ്1 / 3216 / 2015 / ജി . എം . സി . എം . - കൺസ്യൂമബിൾ - 

റേഡിയോളജി - 2,54,025 


DITIONS 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - കമനമ്പർ 1- ന് 1,050, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

- 525 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - കമനമ്പർ 1- ന് 525 , ക്രമനമ്പർ 

2 - ന് 265 . 


തപാൽവഴി ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,110 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

- 600 . 


1. A preliminary agreement should be enclosed in a 
- Kerala Stamp Paper worth - 200 with the tender 

form. 
2. The Cost of tender form will be accepted only 

by cash or money order . 
3. The tenderer should have a P.F . A . license which 

should be valid in the place in which this 

hospital situated . 
4. A solvency certificate worth " 2, 00, 000 obtained 

within the six months. 
5. Should be producing Encumbrance Certificate . 
6 . The tender form is not transferrable. 
7. The tenderer along with the application should 

produce a copy of Election ID Card /the Certificate 
issued by Village Officer regarding Name and 

Address. 
8. The application form with demand for stamp 

paper or any other documents will be rejected . 
9. The money order without proper agrees will be 

rejected . 
10 . The Negotiation will be done with those who 

have quoted lowest price. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കു ന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 19 - 1- 2016 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 27 - 1 -2016 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 28 -1-2016, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
- 28 - 1 - 2016, 11. 30 മണി. 


വില നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതി- - 31 -3- 2016 . 
ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0483 2766056 ). ദ 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃ കയിലുള്ള സമ്മതപത വും വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ 1 % ( മിനിമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ) 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
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Cost of tender form : 


525 for 


Original — 1,050 for Sl. No. 1 and 

- Sl. No. 2 . 


Duplicate = 525 for Sl. No . 1 and 265 for 

- Sl. No. 2 . 


By post - 1 ,110 for Sl. No . 1 and 600 for 

- Sl. No. 2. 


സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് മുദ്രപത്രംലഭിക്കുന്നതിന് 
- 250 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മഞ്ചേരി എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്ര വ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ 
മാ ത ക ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിൽ അ നു ബ ന്ധ മാ യി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപ യിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്തുകയും 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതുമാ ണ്. 
കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കയ റ്റി റ ക്ക് , യന്ത സാ മഗികൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപ യിലാ യി രിക്കും. വൈകി ലഭിക്കുന്ന തും മതിയായ 
നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന 
തല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചപകാരം 
ദർഘാ സു കാ ര ന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Closing date and time of tender form by post 
19- 1- 2016, 3 p . m . 


Closing date and time of sale of tender form 
27 -1 - 2016, 3 p . m . 


Due date and time for receipt of tender 
- 28- 1- 2016 , 11 a. m . 


Date and time for opening of tender 
28 -1 - 2016, 11 .30 a. m . 


Date up to which rates are to be firm — 31 - 3 -2016 . 


No. S1 /3214/2015/ GMCM. 


17th December 2015. 


The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
specifications are liable to be rejected without further 
notice. Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tenders will be opened in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives as scheduled . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of various item to the Various Departments, 
Government Medical College , Manjeri. The tender forms 
and details can be obtained from the Office of the 
Principal, Government Medical College , Manjeri on 
payment of tender cost. Tender should be superscribed 
with tender number and addressed to the Principal, 
Government Medical College, Manjeri. Belated tenders will 
not be accepted . Each tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth - 200 and E M D @ 1 % of the total cost 
of items tendered for Minimum - 1, 500 . Stamp Paper will 
be supplied to the firm outside Kerala on request along 

with the remittance of ` 250 by Money Order in favour 
of Principal, Govt. Medical College , Manjeri. Specimen 
copy of the tender annexed with the tender form . Rates 
should be quoted in Indian Rupees only. All the taxes 
applicable to be clearly mentioned . Freight, insurance , 
loading , unloading, erection and commission charges and 
installation charges should be done by the tenderer. 


Demonstration , if required , should be provided by the 
firm at their own expense. Further details can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Manjeri during working hours. 


Special Conditions 


1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 

should be attached . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request . 


3. Warranty - Minimum 2 years. 


SL. 
No . 


Tender No. Name of Item , Dept. 

and Approximate Cost 


4 . AMC and CAMC : minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately) will be 
considered for selection if necessary. 


1 S1 / 32 14 / 2015 / GMCM - Born Set - Anatomy 

- 5, 00, 000 


5. No advance payment will be made. 


2 S1/3216 /2015 /GMCM — Consumables — Radiology 

- 2 ,54, 025 


Office of the Govt. Medical 
College, Manjeri. 


(Sd.) 
Principal, (in -charge) 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1/15224 /2015. 

2015 ഡിസംബർ 5. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഇ .എൻ. ടി . ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള എൽ. ഇ . ഡി . മൊബൈൽ 

പോട്ട് ലൈറ്റ്- 2 എണ്ണംസപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ് ക്കു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്1 / 15224 / 2015 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക 1,98,000 . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 624. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 1- 2016, 3 മണി. 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
19 - 1 - 2016 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 1- 2016, 
12 മണി. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്4- 16048 /2015 / എം . സി. സി. 2015 ഡിസംബർ 18. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആർ. സി. എം . ഇ . ടി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,50,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ 525. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 263. 

തപാൽവഴി - 575. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 13 - 1- 2016. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 19 - 1- 2016, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീ യ തിയും 
സമയവും 20 - 1- 2016, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 -1- 2016, 
11.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ നമ്പർ എസ്4 / 16048 / 2015 / എം . സി . സി . 
എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വൈകി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വി ല യ ാ യി മ ണി യാ ർ ഡ ർ ഒ ഴി ക മ റ്റൊ ന്നു 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 200 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത്യകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര തദ വ്യ ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോ ടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 5 - 2016. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 

കോഴിക്കോട്. 
No. S1 - 15224/2015. 

5th December 2015 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited 
for the supply of LED Mobile Spot Light for ENT 
Department - 2 Nos. to Medical College Hospital, 
Kozhiode. 


Superscription tender number should be specifically 
noted -- S1 -15224/2015. 

Tender Cost - 1 ,98 ,000 . 


| E . M.D . 1 %. 

Price of tender form ST Cash only /Money Order 
- 624. 

Date and time of close of sale of tender form 
18 -1- 2016, 3 p. m . 

| Date and time for receipt of tender - 19- 1- 2016, 5 p. m . - 


- Date and time for opening of tender - 20 - 1 - 2016 , 
12 Noon. 


| Date up to which to be firm - 31 - 5 -2016 . 


- No. S4/ 16048 /2015/ MCC. 

18th December 2015. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers/ authorized 
suppliers for the supply of Video Editing System to 
RCMET for Faculty Improvement Programme of Govt. 

Medical College, Kozhikode as detailed. Demonstration of 
the item is to be done if necessary. 

Eastimate Cost - 1, 50,000 . 
EMD — 1 % of the quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original - 525 . 
Duplicate - 263 . 
By post 575. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
| Superintendent . 
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Last date of sale of tender form by post - 13 - 1- 2016 . 

Last date and time of sale of tender form 
19- 1-2016 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
20 -1 -2016 , 11 a. m . 

Date and time for opening of tender — 20 - 1 -2016 , 
11 . 30 a .m . 

Tender should be superscribed with tender 
No. S4 / 16048 /2015 /MCC and addressed to the Principal, 
Govt. Medical College, Kozhikode. Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 200 and EMD @ 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened on the above date in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives. 

Rates should be quoted in Indian Rupees only 
against payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 
without any notice . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Stamp Paper will be supplied to the firms outside Kerala , 
on request, along with the remittance of 250 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College, 
Kozhikode . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours 
(0495 -2350212 ). 
Office of the 
Govt. Medical College , 

( Sd .) 
Kozhikode - 8 . 

Principal. 


1 . 


Specifications — Refer tender document. 

Date and time of sale of tender form - 4 - 1 - 2016 to 
3 -2 -2016 , 11 a . m . to 2.30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
3-2-2016, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender — 3 -2 -2016 , 3 p. m . 

Place of submission & opening - Regional Transport 
Office , Muvattupuzha . 

Cost of tender form — 1 , 100 (Rupees One 
thousand one hundred only ) + 5 % VAT. 

Price of additional copy - 600 (Rupees Six 
hundred only ) + 5 % VAT. 

Earnest Money Deposit — 5 ,500 (Rupees Five 
thousand five hundred only ) in the form of Demand 
Drafts ( crossed ) from a local branch of State Bank of 
Travancore/ State Bank of India in favour of The Regional 
Transport Officer, Muvattupuzha , payable at 
Muvattupuzha . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and to whom tenders are to be submitted 
Regional Transport Officer, Regional Transport Office , 
Mini Civil Station , Muvattupuzha, Pin -686 669. 

Email- kl17 @ keralamvd .gov. in 
Phone: 0485 2814959 

CONDITIONS 
Sale of tenders — The tender forms can be 
downloaded from the Department website : 
www .keralamvd .gov. in . In such cases , the payment 
for the tender form should be submitted at the 
time of the submission of tender. 
The tenders should be submitted in sealed 
envelope and superscribed with “ Tender 
No. M /6170 / 2015 /EM ” and Tender for supply and 
installation of ICT Equipments at Regional 
Transport Office , Muvattupuzha, Sub Regional 
Transport Office, Kothamangalam & Sub Regional 
Transport Office , Perumbavoor “ Do not open 
before 3 - 2 - 2016 ” . For details please read the 
tender document. 
The last date for receipt of the tender will be on 
3 - 2 - 2016 at 2 . 30 p . m . The tenders received after 
the last date and time specified above will be 
rejected . The tender offers shall be accompanied 
by an Earnest Money Deposit (EMD ) of 5 , 500 
(Rupees Five thousand and five hundred only ) in 
the form of crossed demand draft drawn in 
favour of the “ Regional Transport Officer , 
Muvattupuzha ” payable at Muvattupuzha from a 
local branch of State Bank of Travancore /State 
Bank of India . The firms which are exempted from 
furnishing EMD should produce an attested 
copy of relevant authorized document for 
verification . The tenders without EMD or 
authorized documents exempting EMD will be 
rejected . SSI units registered with the Store 
Purchase Department, Kerala or with National Small 
Scale Industries Corporation Ltd ., New Delhi are 
only exempted from the payment of EMD . 


Motor Vehicles Department 

TENDER NOTICE 
No. M /6170/2015/EM . 

11th December 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply and 
installation of ICT Equipments at RT Office , 
Muvattupuzha, Sub Regional Transport Offices, 
Kothamangalam & Perumbavoor of the Motor Vehicles 
Department on Buy Back Scheme in the name of Regional 
Transport Officer, Muvattupuzha . 

Tender No. and Name of items with Quantity 
M /6170 / 2015 /EM . 


1 . Dot Matrix Printer (80 column ) — Total 17 Nos . 
2 . Dot Matrix Printer (136 column) : 1 No . 
3. Laser Printer 

: 2 Nos. 
4 . Inkjet Printer 

: 2 Nos. 
5 . Document Scanner 

: 5 Nos. 
6 . Biometric Finger Print Scanner : 5 Nos . 
7. Barcode Scanner 

: 4 Nos. 
8 . Network Switch (48 port) : 2 Nos. 
9. Stand By Server : 

: No. 
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4 . The sealed tenders will be opened at 3 p . m . on 3. കരാറുകാരന് ഉപകരണനിർമ്മാതാവിന് വളരെ വിപുലമായ 
3 - 2 - 2016 in the presence of the tenderers or their 

രീതി യിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വ രുന്ന സർവ്വീസ് സെന്റർ 
authorized representatives who may be present at 

ഇന്ത്യ യിൽ ഉണ്ടാ കേ ണ്ടതും ( പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ 
that time. Detailed information can be obtained 

ഇന്ത്യ യിൽ) സർവ്വീസ് സെന്റർ സംബ ന്ധിച്ചുള്ള 
from the Regional Transport Office, Muvattupuzha വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടർ രേഖകളുടെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
on all working days. 

തുമാണ്. 
5. The tenders will be accepted only on working 4 . കരാറുകാരന് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള സി .എസ്. ടി ./ വാറ്റ് 
days. 

രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ കോപ്പി 
For any clarifications regarding the terms and 

ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 
conditions in the tender notice or the tender 

5. കരാറുകാരന് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പാൻ ടാക്സേഷൻ 
documents , please contact Shri K . N . Balachandran , 

ഇൻഡെക് സ് നമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടാ യി രി ക്കേണ്ടും 
Senior Superintendent, Regional Transport Office , 

ആയതിന്റെ കോപ്പി ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം 
Muvattupuzha, Ph: 0485 2814959. 

ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 
7. Intending tenderers also may include charges for 

കരാ റു കാ രന് താഴെ പറയുന്ന സംഗ തി ക ളിലെ 
installation and on - site support atleast for 1 year 

മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയെങ്കിലും 
as warranty in the tenders. 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ 
8. Tender will be rejected , if the items quoted are not സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
compatible with work flow , workload and existing 

( എ ) ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള 
software by this department and offices . 

- ഉപകരണ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ സമ്മതപത്രം. 
9 . Decision of purchase committee will be last and 
final in case of disputed tenders and documents . 

( ബി) കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥാപന രൂപീകരണ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
Regional Transport Office , 

(Sd.) 

( സി) അ വ സാന മൂന്നു വർഷത്തെ കരാ റു കാരന്റെ 
Muvattupuzha. Regional Transport Officer. 

ലാഭ നഷ്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റ് (ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 

ഉൾപ്പെടെ). 
Police Department 

( ഡി ) കരാറുകാരൻ അവസാന മൂന്നുവർഷം ഉപകരണ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത വ്യാപാരി/ 
(1) 

വിതരണക്കാരൻ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നമ്പർ എച്ച്6 ( ഡി )/185064/ 2015 ( ഡി). 2015 ഡിസംബർ 22. 

( ഇ ) കരാ റു കാ രൻ നിർമ്മാണ കമ്പനി വാറന്റി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബില്ലിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പോലീസ് വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി നു ളള രണ്ട് ബിഡ് 

നിബന്ധനകൾ 
സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ( ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും) 

1. ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരും ടെണ്ടർ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 18 - 1- 2016 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 

നമ്പരും രേഖ പ്പെടുത്തി സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ്, 
12 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭി ക്ക ത്ത ക്ക 

പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേ ഴ് സ് , വഴു ത യ് ക്കാ ട് , 
വിധത്തിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

തിരുവനന്തപുരം- 695 010 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ 58 / 2015. 

അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ആവശ്യമായ സാധനം - ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ 
10 എണ്ണം. 

2. ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും പ്രത്യേകം 

പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിലാക്കി രണ്ടുംകൂടി മുദ്രവച്ച് 
നിരതദ്രവ്യം 1,450 . 

മറ്റൊരു കവറിൽ സാധനത്തിന്റെ പേരും ടെണ്ടർ നമ്പരും 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 420. 

എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡും 

ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും ഒരേ കവറിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 18 - 1- 2016 , 

ആയത് നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
3 മണി. 
പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

3. ടെണ്ടർ തുറക്കൽ- ആവ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യവും 

സാമ്പിളുകളും ഉള്ള ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 18 - 1- 2016 -ാം 
1. കരാറുകാരൻ പ്രശസ്തമായ നിർമ്മാണകമ്പനിതന്നെ 

തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് കരാറുകാരന്റെയോ 
ആ യി രി ക്കു കയോ ടെണ്ടറിലും വിൽപ്പ ന യിലും 

പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
സർ വ്വീസിലും പങ്കെ ടു ക്കു വാ നുള്ള നിർമ്മാണ 

നിര തദവ്യം ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ അപ്പോൾത്തന്നെ 
കമ്പനിയുടെ സമ്മതപത്രമുള്ള അംഗീകൃത വ്യാപാരിയോ 

നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . സാങ്കേതിക പരിശോധന 
ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോ ധ ന യിൽ യോഗ്യത നേടാത്ത 
2 . ഒരു കരാറുകാരൻ രണ്ട് വ്യാപാരിയെയോ ഉപകരണ 

ടെക്നിക്കൽ ബിഡുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. സാങ്കേതിക 
നിർമ്മാതാവിനെയോ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക 

യോഗ്യത നേടുന്ന ടെണ്ട റു ക ളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ 
ടെണ്ടറിന് വില രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല . 

ബിഡുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെമുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചശേഷം 
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ബാഷർ, നിർമ്മാതാവ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ( ഗവൺമെന്റ് 
ലബോറട്ടറി/ ഏജൻസി), കേരളത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക 
സഹായ ശൃംഖല എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും 
കരാറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സംഗതികൾ ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രത്യേകംകവറിലും ടെണ്ടർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്താതെയും 
ഉള്ള ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
9. ഉപകരണ നിർമ്മാണ കമ്പനിയോ, കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത 

ഡീലറോ ( ക മ്പ നിയുടെ സമ്മതപത്രം ഉൾപ്പെടെ) 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾക്ക് 
പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ 
സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റ്/ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾക്ക് ഇതേ 
സാധനം നേരത്തെ നൽകി യിട്ടു ണ്ട ങ്കിൽ അതു 
സംബന്ധിച്ച് ഇടപാടുകാരനുള്ള സംതൃപ്തി ( വാങ്ങൽ/ 
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ) രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 
സാക്ഷിപ്രതം കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
വിദേശ ഉപകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ കറൻസി 
യുടെ വിലകൂടി രേഖപ്പെടുത്തണം. സാധനം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രഡിറ്റ് തുറക്കേണ്ടാത്ത 
വർക്ക് പരിഗണന നൽകുന്നതാണ്. മുൻകൂർ പണം 
ആവശ്യമുള്ളവർ അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ 
ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എങ്കിലും പ്രത്യേക 
സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് അനുവദിക്കാറുള്ളൂ. 
അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത 
കരാറുകാർ ഒട്ടുംതന്നെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 
കഴി യു മെ ങ്കിൽ ഒരു മാസ ത്തി നു ള്ളിൽ സാധനം 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


തുറക്കുന്നതാണ്. സാങ്കേതിക യോഗ്യത നേടാത്ത ടെണ്ടറു 
കളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 
മടക്കി നൽകു ന്ന താണ്. എല്ലാ വിലയും രേഖപ്പെടു 

ത്തേ ണ്ടത് എല്ലാ തരം ഡ്യൂട്ടികളും നികുതികളും 
ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് 

പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. 
4. എല്ലാ കരാറുകാരും വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള 
ഉപകരണം പരിശോധനയ്ക്കായി 22 - 1 - 2016 - ന് പകൽ 
10. 30 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലീസ് ഹെഡ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ 
പരിശോധിക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന സാങ്കേതിക 
പരിശോധന കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
(1) ശ്രീ . ശ്രീജിത്ത് ഐ . പി.എസ്., ഐ . ജി . പി. ക്രൈം സ് 

തിരുവനന്തപുരം (ചെയർമാൻ) - 0471- 2319787. 
(2) ശ്രീ . സാബു , ഇ . കെ .എസ്. പി . (എച്ച്. ക ), 
- പി . എച്ച്. ക . തിരു വ ന ന്ത പുരം ( മെ സർ) 

0471 - 2726271. 
(3) ശ്രീ . ശ്രീകുമാരൻ, I/ C ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. 
എസ്. സി . ആർ. ബി ., പട്ടം, തിരു വ ന ന്ത പുരം 

( മെമ്പർ) - 0471- 2553662 . 
ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധ ന ങ്ങ ളുടെ 
പെസിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് വ്യക്തതയും 
സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റി 
യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 
5. പങ്കെ ടു ക്കാൻ ഉദ്ദേ ശി ക്കുന്ന കരാ റു കാർക്ക് 
www.keralapolice . gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് 
വിലാസത്തിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്യാ വു ന്നതും ആയ തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വില 
ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. 
6. നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം ഹാജരാ 

ക്കേണ്ടതാണ്. നിര തദവ്യം കാസ് ചെയ്ത ബാങ്ക് 
ഡാറ്റായോ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റായോ 
ഗവൺമെന്റ് പ്രോമിസറി നോട്ടായോ ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി 
യായോ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റായോ 
സമർപ്പി ക്കാ വു ന്ന താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം പോലീസ് 
അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ- 1, പോലീസ് 
ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം പേർക്ക് മാറാവുന്ന 
വിധത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതും അത് തെളിയിക്കുന്ന 
തിനുള്ള രേഖകൾ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട 
തുമാണ്. 
- പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരാറുകാർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 
ചാർജ്ജ് (സാങ്കേതിക ഉപകരണത്തിൽ), ഓഫീസർമാരുടെ 
ട്രെയിനിംഗ്, മൂന്നു വർഷത്തേക്കെങ്കിലുമുള്ളഓൺസൈറ്റ് 
വാറണ്ടി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം എന്നിവ ടെണ്ടറിൽ 
ഉൾപ്പെടു ത്ത ണം . അതി നു ശേഷം അടുത്ത മൂന്നു 
വർഷത്തേക്കുള്ള എ . എം . സി ./ എ . റ്റി . എ സ്. ചാർജ്ജ് 
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരവും നിശ്ചയമായും ടെണ്ടറിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
സ് സി ഫി ക്കേ ഷനും സാധ ന ങ്ങ ളുടെ ലിസ്റ്റും 
സംബ ന്ധിച്ചുള്ള വി വ ര ങ്ങ ൾ പോലീസ് ഹെഡ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഓഫീസ് സമയത്തോ പോലീസ് 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 
സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങളുടെ പെസിഫിക്കേഷൻ, 


12. സാമ്പിളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം സൗജന്യമായി 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചശേഷം മടക്കി 
നൽകുന്നതുമാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക 
ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ളു ടെ ഡെമോൺ സ് ട്രേ ഷൻ സ്വന്തം 
ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും നടത്തേണ്ടതും അതിന് 
തയ്യാറായി വരേണ്ടതുമാണ്. ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 
നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ കാര്യ 
വിവരങ്ങൾ സാങ്കേതിക പരിശോധന കമ്മിറ്റിയെ സാധനം 
സംബ ന്ധിച്ചുള്ള ഡോക മെന്ററി/ പവർ പോയിന്റ് 
പ്രസന്റേഷൻ/ സി . ഡി .കൾ/ കൈയിൽ മോഡലുകൾ 
വീഡി യോ കൾ/ സ്ലഡ് ഷോ എന്നിവ കാണിച്ച് 
ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകം 
ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആശയ വിനിമയം 
നടത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല . വില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് 
30 - 6- 2016 വരെ മാറാതെ പ്രാബല്യത്തിൽ വേണ്ടതുമായി 
രിക്കണം, 


14. സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫിന് ഏതൊരു ടെണ്ടറും യാതൊരു 

കാരണവും കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളും പോലീസ് 
അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ( ഫോൺ നമ്പർ 
0471- 2726945 ) അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, എച്ച് ആന്റ് 
മോഡ് ബ്രാഞ്ച് ( 0471 - 2721547 - 1265) പി . എച്ച്. ക . 

എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 
N . B . - ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 22 - 1- 2016 -ാം തീയതി 10 . 30 മണിക്ക് 

പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയി 
രിക്കുന്നു . 
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No . H6 (d )-185064 /2015 (D ). 22nd December 2015 . 

Sealed tenders are invited with samples under two 
bid systems ( Technical & Financial bid ) for the supply of 
the following stores so as to reach this office on or 
before 12 Noon on 18 - 1 -2016 . 


(1) Sri S. Sreejith IPS , Inspector General of Police , 

Crimes, Thiruvananthapuram (0471 -2319787) — 
Chairman . 


Tender No. — 58 / 2015 . 


Name of the Equipment with Quantity - Digital Still 
Camera — 10 Nos. 

Required EMD — 1,450 . 
Cost of tender form - 400 + VAT. 
Date and time of tender opening — 18 - 1-2016 , 3 p . m . 


CONDITIONS 


1. The tenders should be superscribed with Tender 

Number and name of the store articles and addressed 
to the State Police Chief, State Police Headquarters , 
Vellayambalam , Thiruvananthapuram -695 010 , Kerala. 

Late tenders will not be accepted . 
2. The tenders should be submitted in two separate 

parts containing Technical and Financial bids in 
separate sealed envelopes clearly superscribed and 
should be put together in a large envelope , all 
envelops sealed and superscribed with “ Tender No. 
and name of item ” . If any offer contains technical 
bids and financial bids together in one envelope , 

such offers shall be rejected outright. 
3. Opening of Tenders: — Technical bids of the offers 

received with requisite EMD or Bid security with 
samples will be opened on 18 -1 - 2016 at 3 p. m . in 
the presence of the representatives of the firms who 
may be present at that time. All tenders received 
without EMD will be rejected , outright. The technical 
bids will be evaluated by a Technical Evaluation 
Committee and those that do not conform to the 
specifications will be rejected . The financial bids of 
the technically qualified tenderers only will be 
considered for opening at a later date . The date for 
opening of financial bids will be intimated to the 
concerned suppliers. Unopened financial bids of the 
technically disqualified bidders shall be returned to 
them . All prices quoted should be inclusive of all 
levies and taxes. Customs duty if any should be 

mentioned specfically . 
4 . All tenderers who quote for the supply of above 

equipments are required to be ready for 
demonstration to be held in the Conference Hall of 
the Police Headquarters, Thiruvananthapuram on 
22 -1 -2016 at 10. 30 a. m . The Technical Evaluation 
Committee will be consisting of the following 
officials. 


(2) Sri Sabu , E . K ., Superintendent of Police (HQ), 

PHQ -0471 -2726271 – Member. 
( 3) Sri S . Sreekumaran , I/ C Chief Photographer, 

SCRB , Pattom -0471-2553662 — Member. 
Any clarification /doubts regarding the specification 
or related matters pertaining to the items tendered may be 
freely got cleared through the officers included in the 
above committee by contacting them in the numbers 
shown against their names above . 
5. Intending tenderers may, on application to the State 

Police Chief, Kerala obtain , requisite tender forms on 
which the tenders should be submitted or download 
the tender forms from the Kerala Police website 
www.keralapolice.gov. in . The tenderers who download 
forms should submit the required tender value as a 
Demand Draft along with the tender. 
Earnest Money Deposit (EMD ) should be furnished 
along with the tender. EMD may be submitted either 
in Crossed Bank Drafts / Treasury Savings Bank 
Deposits /Government Promissory Notes /Bank 
Guarantee or National Saving Certificates drawn in 
favour of Assistant Inspector General of Police , 
Police Headquarters, Thiruvananthapuram - 10 . The 
name of the firm and tender number should be 
mentioned in the reverse side of the EMD and 
tender cost . Firms which are exempted from furnishing 
EMD should produce a copy of relevant authorized 
document for verification . Without EMD , the tenders 
will be rejected . 
Intending tenderers also shall include charges for 
installation ( of technical items), training of officers 
and on - site support for at least for 3 years as 
warranty. The charges for A .M .C / A .T.S. for a period 
of 3 years thereafter may be incorporated in the 

tenders separately . 
8 . Specifications and list of items of each tender shall 

be obtainable from Police Headquarters during 
working hours of Police Headquarters or from the 
Police website as mentioned above . The firms should , 
furnish the detailed specifications, make, brochures, 
Test Report from Govt. Laboratories / Agencies, 
(wherever possible) technical support network in 
Kerala etc . of the equipments along with the tenders. 
The tenders without detailed specifications of quoted 
items. Brochures, make etc. are liable to be rejected 
forthwith . The tenders without separate envelope and 
without superscribing the tender number etc. may be 
rejected . 
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9. Preference will be given to the products submitted by 

the manufacturer or their authorised dealers having 
authorisation from the original equipment 
manufacturer. Similarly preference will be given to the 
tenderers having experience of supplying similar/same 
items to Government Departments or Organisations, 
for which the tenderer has to produce proof of 

purchase /installation /satisfaction of the customer. 
10 . In the case of Foreign Equipments, the rates are to 

be quoted in Indian Rupees also . Preference will be 
given to those who are ready to supply the item 
without opening Letter of Credit . Ordinarily , no 
advance payment will be made for procuring any of 
the above items. In case , advance payment has to 
be made , a clear case has to be made out by the 
tenderer. However this will be only in extraordinary 

circumstances. 
11. As the items are urgently required , the selected 

bidder will have to supply the item without loss of 
| time, preferably within one month . 
12. Samples will have to be submitted free of cost 

whenever necessary , which would be returned only 
after the supply is effected . The firms should be 
ready to show live demonstration of technical 
equipments at their own risk and cost during 

technical evaluation . 
13. Police Department is not liable to send any individual 

communication . Police Department is not responsible 
to return the samples after verification . The rates 

quoted should be valid and firm till 30 -6 - 2016 . 
14. The State Police Chief is empowered to reject any 

tender without assigning any reason . 
15 . For any further clarification please contact AIG 
| ( Ph: 0471 - 2726945 ) or Senior Superintendent " H and 
" Mod Division (Ph: 0471 - 2721547 - 1265) , PHO . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 59 / 2015. 

ആവശ്യമായ സാധനം ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ക്യാമറ 
10 എണ്ണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 2,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18- 1- 2016, 
3 മണി. 

പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
1. കരാറുകാരൻ പ്രശസ്തമായ നിർമ്മാണകമ്പനിതന്നെ 

ആ യി രി ക്കു കയോ ടെണ്ടറിലും വിൽപ്പ ന യിലും 
സർ വ്വീസിലും പങ്കെ ടു ക്കു വാ നുള്ള നിർമ്മാണ 
കമ്പനിയുടെ സമ്മതപത്രമുള്ള അംഗീകൃത വ്യാപാരിയോ 

ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
| 2. ഒരു കരാറുകാരൻ രണ്ട് വ്യാപാരിയെയോ/ ഉപകരണ 

നിർമ്മാതാവിനെയോ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക 
ടെണ്ടറിന് വില രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല . 
കരാറുകാരന് ഉപകരണ നിർമ്മാതാവിന് വളരെ വിപുലമായ 
രീതി യിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വ രുന്ന സർവ്വീസ് സെന്റർ 
ഇന്ത്യ യിൽ ഉണ്ടാ കേ ണ്ടതും ( പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ 
ഇന്ത്യ യിൽ) സർവ്വീസ് സെന്റർ സംബ ന്ധിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടർ രേഖകളുടെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. 
4. കരാറുകാരന് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള സി .എസ്. ടി ./ വാറ്റ് 
രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ കോപ്പി 

ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 
5. കരാറുകാരന് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പാൻ ടാക്സേഷൻ 
ഇൻഡെക് സ് നമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടാ യി രി ക്കേണ്ടും 
ആയതിന്റെ കോപ്പി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 
6. കരാ റു കാ രന് താഴെ പറയുന്ന സംഗ തി ക ളിലെ 

മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയെങ്കിലും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
( എ ) ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള 

ഉപകരണ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ സമ്മതപത്രം. 
( ബി) കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥാപന രൂപീകരണ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
( സി ) അ വ സാന മൂന്നു വർഷത്തെ കരാ റു കാ രന്റെ 
- ലാഭ നഷ്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റ് (ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്) 

ഉൾപ്പെടെ. 
( ഡി ) കരാറുകാരൻ അവസാന മൂന്നുവർഷം ഉപകരണ 

നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത വ്യാപാരി 

വിതരണക്കാരൻ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
( ഇ ) കരാ റു കാ രൻ നിർമ്മാണ കമ്പനി വാറന്റി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബില്ലിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 


NB :— The demonstration is fixed on 22 - 1- 2016 at 10 .30 a.m . 

at Police Headquarters, Thiruvananthapuram . 


SPECIFICATION 
18 .2 MP Exmor Rtm CMOS Sensor , Built in Wi- Fi, 
Ultra compact & High Zoom . High speed Auto Focus. 
Full HD movie [ 1920 x 1080 ( 24M.FX) | 


(2 ) 


നമ്പർ എച്ച് 6( ഡി )/ 185064/ 2015 ( ഇ ). 2015 ഡിസംബർ 22. 

-- പോലീസ് വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തി നു ളള രണ്ട് ബിഡ് 
സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ( ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും) 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 18 - 1 - 2016 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭി ക്ക ത്ത ക്ക 
വിധത്തിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


1. ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരും ടെണ്ടർ 
നമ്പരും രേഖ പ്പെടുത്തി സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ്, 
പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ് സ് , വഴു ത യ് ക്കാ ട്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 010, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


522 


12th JAN . 2016) 


STORES PURCHASE 


113 


2. ടെക്നിക്കൽ ബിഡും, ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും പ്രത്യേകം 

പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിലാക്കി രണ്ടുംകൂടി മുദ്രവച്ച് 
മറ്റൊരു കവറിൽ സാധനത്തിന്റെ പേരും ടെണ്ടർ നമ്പരും 
എഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡും 
ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും ഒരേ കവറിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ 
ആയത് നിരസിക്കാവുന്നതാണ്. 
3. ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നത്- ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യവും 

സാമ്പിളുകളും ഉള്ള ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 18 - 1-2016 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് കരാറുകാരന്റെയോ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
നിര തദവ്യം ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ അപ്പോൾത്തന്നെ 
നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . സാങ്ക തിക പരി ശോ ധ ന 
കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോ ധ ന യിൽ യോഗ്യത നേടാത്ത 
ടെക്നിക്കൽ ബിഡുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. സാങ്കേതിക 
യോഗ്യത നേടുന്ന ടെണ്ട റു ക ളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ 
ബിഡുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെമുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചശേഷം 
തുറക്കുന്നതാണ്. സാങ്കേതിക യോഗ്യത നേടാത്ത ടെണ്ടറു 
കളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 
മടക്കി നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാ വിലയും രേഖപ്പെടു 

ത്തേ ണ്ടത് എല്ലാ തരം ഡ്യൂട്ടികളും നികുതികളും 
ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് 

പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. 
4. എല്ലാ കരാറുകാരും വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള 
ഉപകരണം പരിശോധനയ്ക്കായി 22 - 1 - 2016 - ന് പകൽ 
10. 30 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലീസ് ഹെഡ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ 
പരിശോധിക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന സാങ്കേതിക 
പരിശോധന കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
(1) ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് ഐ . പി.എസ്., ഐ . ജി . പി. ക്രൈംസ് 

തിരുവനന്തപുരം (ചെയർമാൻ) - 0471- 2319787. 
(2) ശ്രീ . സാബു , ഇ . കെ ., എസ്. പി . (എച്ച്. ക്യൂ ), 

പി . എച്ച്. ക . തിരു വ ന ന്ത പുരം ( മെമ്പർ) 
0471- 2726271. 


7. പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരാറുകാർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 
ചാർജ്ജ് ( സാങ്കേതിക ഉപകരണത്തിൽ) ഓഫീസർമാരുടെ 
ട്രെയിനിംഗ്, മൂന്നു വർഷത്തേക്കെങ്കിലുമുള്ള ഓൺസൈറ്റ് 
വാറണ്ടി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം എന്നിവ ടെണ്ടറിൽ 
ഉൾ പ്പെ ടു ത്ത ണം . അതി നു ശേഷം അടുത്ത മൂന്നു 
വർഷത്തേക്കുള്ള എ . എം . സി ./ എ . റ്റി . എ സ്. ചാർജ്ജ് 
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരവും നിശ്ചയമായും ടെണ്ടറിൽ 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
8. സ്പെസി ഫി ക്കേ ഷനും സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ ലിസ്റ്റും 

സം ബ ന്ധിച്ചുള്ള വിവ ര ങ്ങൾ പോലീസ് ഹെഡ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഓഫീസ് സമയത്തോ പോലീസ് 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 
സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങളുടെ പെസിഫിക്കേഷൻ, 

ബാഷർ, നിർമ്മാതാവ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ( ഗവൺമെന്റ് 
ലബോറട്ടറി/ ഏജൻസി), കേരളത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക 
സഹായ ശ്യംഖല എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും 
കരാറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 
സംഗതികൾ ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രത്യേക കവറിലും ടെണ്ടർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്താതെയും 
ഉള്ള ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
9. ഉപകരണ നിർമ്മാണ കമ്പനിയോ/ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത 

ഡീലറോ ( ക മ്പ നിയുടെ അമ്മ ത പ്രതം ഉൾപ്പെടെ) 
സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾക്ക് 
പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ 
സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റ്/ സ്ഥാപ ന ങ്ങൾക്ക് ഇതേ 
സാ ധനം നേരത്തെ നൽകി യിട്ടു കണ്ട ങ്കിൽ അ തു 
സംബന്ധിച്ച് ഇടപാടുകാരനുള്ള സംതൃപ്തി ( വാങ്ങൽ 
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ) രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 
സാക്ഷിപതം കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
വിദേശ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ സംബ ന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ ന 
കറൻസിയുടെ വിലകൂടി രേഖപ്പെടുത്തണം. സാധനം 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് ലെറ്റർ ഓഫ് ക ഡിറ്റ് 
തുറക്കേണ്ടാ ത്ത വർക്ക് പരിഗണന നൽകുന്ന താ ണ് . 
മുൻകൂർ പണം ആവശ്യമുള്ളവർ അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള 
വിശദാംശങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
എങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് 
അനുവദിക്കാറുള്ളൂ. 
അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത 
കരാറുകാർ ഒട്ടുംതന്നെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 
കഴി യു മെ ങ്കിൽ ഒരു മാസ ത്തി നു ള്ളിൽ സാധനം 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


10 . 


- ശ്രീ . ശ്രീകുമാരൻ, I/ c ചീഫ് ഫോട്ടോ ഗ്രാഫർ, 
എസ്. സി . ആർ. ബി ., പട്ടം, തിരു വ ന ന്ത പുരം 

( മെമ്പർ) 0471-2553662. 
ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധ ന ങ്ങ ളുടെ 
്പെസിഫിക്കേ ഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏത് വ്യക്തതയും 
സംശയങ്ങളും ദുരീകരിക്കുന്നതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റിയിലെ 
ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 
5. പങ്കെ ടു ക്കാൻ ഉദ്ദേ ശി ക്കുന്ന കരാ റു കാർ 
www. keralapolice. gov .in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് 
വിലാസത്തിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്യാ വു ന്നതും ആയ തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വില 
ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം ഹാജരാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം കാസ് ചെയ്ത ബാങ്ക് 
ഡാറ്റായോ/ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റായോ/ 
ഗവൺമെന്റ് പ്രോമിസറി നോട്ടായോ/ ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി 
യായോ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റായോ 
സമർപ്പി ക്കാ വു ന്ന താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം പോലീസ് 
അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ- 1, പോലീസ് 
ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം പേർക്ക് മാറാവുന്ന 
വിധത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതും അത് തെളിയിക്കുന്ന 
തിനുള്ള രേഖകൾ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട 
തുമാണ്. 


12. സാമ്പിളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം സൗജന്യമായി 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചശേഷം മടക്കി 
നൽകുന്നതുമാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക 
ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ളുടെ ഡെമോൺ സ് ടേ ഷൻ സ്വന്തം 
ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും നടത്തേണ്ടതും അതിന് 
തയ്യാറായി വരേണ്ടതുമാണ്. ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 
നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ കാര്യ 
വിവരങ്ങൾ സാങ്കേതിക പരിശോധന കമ്മിറ്റിയെ സാധനം 
സംബ ന്ധിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി/ പവർ പോയിന്റ് 
പ്രസന്റേഷൻ/ സി . ഡി . കൾ സ്കെയിൽ മോഡലുകൾ 
വീഡി യോ കൾ| സ്ലഡ് ഷോ എന്നിവ കാണിച്ച് 

ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
-- പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകം 
ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആശയ വിനിമയം 
നടത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല . വില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് 
30 - 6 - 2016 വരെ മാറാതെ പ്രാബല്യത്തിൽ വേണ്ട തു 
മായിരിക്കണം. 
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14. സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫിന് ഏതൊരു ടെണ്ടറും യാതൊരു 

കാരണവും കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
15. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളും പോലീസ് 

അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ( ഫോൺ നമ്പർ 
0471-2726945 ) Boe0108 nuimod mladoš 1921 Bronze 
GDI (m (0471 - 2721547 – 1265 ) 01. 09 23 .0sd. 

എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 
N . B . — OWczonÔNGISOLÔ 22 - 1-2016 - 00 000l 10 .30 eomlos 

പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കമ പ്പെടുത്തി 
Qloloom . 


No . H6 (d )-185064 /2015 (E ). 22nd December 2015. 

Sealed tenders are invited with samples under two 
bid systems ( Technical & Financial Bid ) for the supply of 
the following Stores so as to reach this office on or 
before 12 Noon on 18 - 1 -2016 . 

Tender Number — 59 /2015 . 

Name of the Equipment with Quantity — Digital Video 
Camera — 10 Nos. 

Required EMD — 2,000 . 
Cost of tender form - 400 + VAT. 
Date and time of tender opening - 18- 1-2016 , 3 p . m . 


CONDITIONS 
1. The tenders should be superscribed with tender 

number and name of the Store articles and addressed 
to the State Police Chief , State Police Headquarters, 
Vellayambalam , Thiruvananthapuram -695 010 , Kerala . 

Late tenders will not be accepted . 
2. The tenders should be submitted in two separate 

parts containing Technical and Financial Bids in 
separate sealed envelopes clearly superscribed and 
should be put together in a large envelope , all 
envelops sealed and superscribed with “ Tender No. 
and name of item ” . If any offer contains technical 
bids and financial bids together in one envelope, 

such offers shall be rejected outright. 
3. Opening of tenders — Technical bids of the offers 

received with requisite EMD or Bid security with 
samples will be opened on 18 - 1 - 2016 at 3 p . m . in 
the presence of the representatives of the firms who 
may be present at that time. All tenders received 
without EMD will be rejected , outright. The technical 
bids will be evaluated by a Technical Evaluation 
Committee and those that do not conform to the 
specifications will be rejected . The financial bids of 
the technically qualified tenderers only will be 
considered for opening at a later date. The date for 
opening of financial bids will be intimated to the 
concerned suppliers. Unopened financial bids of the 
technically disqualified bidders shall be returned to 
them . All prices quoted should be inclusive of all 
levies and taxes . Customs duty if any should be 
mentioned specifically. 


4 . All tenderers who quote for the supply of above 

equipments are required to be ready for 
demonstraton to be held in the Conference Hall of 
the Police Headquarters, Thiruvananthapuram on 
22- 1 - 2016 at 10 . 30 a . m . The Technical Evaluation 
Committee will be consisting of the following 
officials . 
(1) Sri S . Sreejith IPS , Inspector General of Police , 

Crimes , Thiruvananthapuram 0471 - 2319787 — 

Chairman . 
(2 ) Sri Sabu , E . K ., Superintendent of Police (HQ), 

PHQ —_ 0471 - 2726271 — Member. 
(3 ) Sri S . Sreekumaran , I/C Chief Photographer, 

SCRB , Pattom _ 0471- 2553662 — Member. 
Any clarification /doubts regarding the specification 
or related matters pertaining to the items tendered may be 
freely got cleared through the officers included in the 
above committee by contacting them in the numbers 
shown against their names above. 
5 . Intending tenderers may, on application to the State 

Police Chief, Kerala obtain , requisite tender forms on 
which the tenders should be submitted or download 
the tender forms from the Kerala Police website 
www .keralapolice .gov. in . The tenderers who download 
forms should submit the required tender value as a 

Demand Draft along with the tender. 
6 . Earnest Money Deposit (EMD ) should be furnished 

along with the tender, EMD may be submitted either 
in crossed Bank Drafts / Treasury Savings Bank 
Deposits /Government Promissory Notes/Bank 
Guarantee or National Saving Certificates drawn in 
favour of Assistant Inspector General of Police , 
Police Headquarters, Thiruvananthapuram - 10 . The 
name of the firm and tender number should be 
mentioned in the reverse side of the EMD and 
tender cost. Firms which are exempted from furnishing 
EMD should produce a copy of relevant authorized 
document for verification . Without EMD , the tenders 

will be rejected . 
7 . Intending tenderers also shall include charges for 

installation (of technical items), training of officers 
and on - site support for at least for 3 years as 
warranty . The charges for A .M .C ./ A . T. S . for a period 
of 3 years thereafter may be incorporated in the 

tenders separately . 
8. Specifications and list of items of each tender shall 

be obtainable from Police Headquarters during 
working hours of Police Headquarters or from the 
Police website as mentioned above . The firms should , 
furnish the detailed specifications , make, brochures, 
Test Report from Govt. Laboratories/ Agencies , 
(wherever possible ) technical support network in 
Kerala etc . of the equipments along with the tenders . 
The tenders without detailed specifications of quoted 
items. Brochures , make etc . are liable to be rejected 
forthwith . The tenders without separate envelope and 
without superscribing the Tender number etc . may be 
rejected . 
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9. Preference will be given to the products submitted by 

the manufacturer or their authorised dealers having 
authorisation from the original equipment 
manufacturer. Similarly preference will be given to the 
tenderers having experience of supplying similar/same 
items, to Government Departments or Organisations, 
for which the tenderer has to produce proof of 

purchase /installation /satisfaction of the customer. 
10. In the case of Foreign Equipments , the rates are to 

be quoted in Indian Rupees also . Preference will be 
given to those who are ready to supply the item 
without opening Letter of Credit . Ordinarily, no 
advance payment will be made for procuring any of 
the above items. In case , advance payment has to 
be made , a clear case has to be made out by the 
tenderer. However this will be only in extraordianary 

circumstances . 
11 . As the items are urgently required , the selected 

bidder will have to supply the item without loss of 

time, preferably within one month . 
12. Samples will have to be submitted free of cost 

whenever necessary , which would be returned only 
after the supply is effected . The firms should be 
ready to show live demonstration of technical 
equipments at their own risk and cost during 

technical evaluation . 
13. Police Department is not liable to send any individual 

communication . Police Department is not responsible 
to return the samples after verification . The rates 

quoted should be valid and firm till 30- 6 - 2016. 
14 . The State Police Chief is empowered to reject any 

tender without assigning any reason . 
15. For any further clarification please contact AIG 
| (Ph: 0471- 2726945 ) or Senior Superintendent " H and 

" Mod Division (Ph: 0471- 2721547 - 1265), PHQ . 
NB : — The demonstration is fixed on 22 - 1 - 2016 at 

10 . 30 a . m . at Police Headquarters , 
Thiruvananthapuram . 


Printing Department 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

- [നമ്പർ 87 / 2015 -16] 
നമ്പർ 25506 /2015 / G4. 

2015 ഡിസംബർ 28. 
- സർക്കാർ അച്ചുക്കൂടങ്ങളിലെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർ ഘാ സു കൾ 
19 - 1 -2016 , 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
87 / 2015 - 16 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇനങ്ങൾ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് 
എന്ന് ഉപലേഖനം ചെയ്തിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർ ഘാ സു കൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിൽ സാമ്പിൾ 
സഹിതം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
- 400 ( + വാറ്റ് 5 %) നിരക്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 ( + വാറ്റ് 5 %) 
നിര ക്കിലും തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ 
പസ്സിൽനിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാ യി ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയോ ടി 

ഫോറങ്ങൾ വി . പി . പി . ആ യി അയയ്ക്കുക യോ 
- ചെയ്യുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാ ത്ത താ ണ് . 200 വില യുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപത ത്തിൽ എ ഗ്രി മെന്റും മൊത്തം തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


| [ No. 87/2015 - 16] 


No. 25506/2015 / G4 . 

| 28th December 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Electrical Items to the Director of Printing, Govt. Central 
Press, Thiruvananthapuram . The envelopes containing the 
tender should bear the superscription “ Re- Tender 
No. 87/2015 - 16 supply of Electrical Items” and should be 
addressed to the Director of Printing. 

Last date for receipt of tenders will be 19 - 1 -2016 at 
1 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened at 3 p . m . on 19 - 1 - 2016 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may , on application to the 
Director of Printing obtain the requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompained by a cash remittance 
of 400 + VAT @ 5 % which is the price fixed for a form/ 
set of forms and which is not refundable under any 
circumstances . Sale of tender form will be closed at 
2 p . m . on 18 - 1 - 2016 . Cheques, Postage Stamps etc., will 
not be accepted towards the cost of forms nor will the 
forms be sent by V .P.P . Duplicate tender forms, if required 
will be issued at 200 + VAT @ 5 % per copy. 


FICATION 


Handycam HDR -CX 405, Full HD 60P 
Camcorder. 50 Mbps x AVCS ( TM )1, 1920 x 1080 at 60P, 
AVCHD and MP4 codecs, 30 x Optical/60 x Clear image 
Zoom to get closer to the action , Video in high de 30 x 
Optical Zoom plus 60 x clear Image digital zoom . Finition 
1920 x 1080 24p / 60p upto 50 Mbps and high quality 9 .2 
MP still Images. 26 .8mm wide angle. 


Police Headquarters , 
Kerala , Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
For State Police Chief, 

Kerala . 


Office of the Director of Printing, 
Government Central Press , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Director of Printing . 
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NOTICE INVITING FOR RE e - TENDER 


[ No. 90/2015 - 16] 


No. 26086/2015/ G3 . 

30th December 2015 . 
The Director of Printing, Government Central Press , 
Thiruvananthapuram -695 001 (0471 2331941) invites on 
behalf of Printing Department for the purchase of Perfect 
Binding Machine (1 No .) at Government Press , Vazhoor 
from eligible firms. For more details please see the Kerala 
Government e -procurement web portal. 

Cost of tender - 13,000 + VAT 5 %. 
Estimated Cost - 65 lakhs. 
E. M . D . — @ 1% of estimated cost . 

Last date and time of application - 18 - 1 - 2016 , 
5 p . m . 

- Date and time of opening tender - 23 - 1 - 2016 , 
11 a . m . 


ദർഘാസ് നിബ ന്ധന പ്രകാരം 200 - ന്റെ സ്റ്റാമ്പ് 
പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റും 
ദർഘാസ് തുകയുടെ 1 % ( 1, 8 00 ) EMD - യും 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. EMD അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപവിഭാഗം, 
കണ്ണൂരിന്റെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ട്രഷറി സേവിംങ്ങ്സ് 
ഡെപ്പോസിറ്റ്/ NSC/ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് 
ആയിരിക്കണം. ISO /ISI തുടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ 
മുഴുവൻ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും പാൻ ( PAN) കാർഡിന്റെ 
സാക്ഷ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ കോപ്പിയും ദർ ഘാ സി നൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറണ്ടി 
സംബന്ധിച്ച് നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകുന്ന അധികാര പത്രം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ലഭിക്കുന്ന 
നിർമ്മാതാക്കളുടെ/ അംഗീകൃത ഡീലർമാരുടെ പരിചയ 
സമ്പന്നരായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരെ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിൽ കൃത്യമായ സേവനത്തിനായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 
പൊതുമരാമത്ത് ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിലും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രവർത്തി സംബന്ധിച്ച 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കാര്യാലയങ്ങളിൽ 
നിന്നോ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. 


Office of the Director of Printing , 
Government Central Press, 
Thiruvananthapuram -695 001. 


( Sd .) 
Director of Printing. 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ റ്റി . എ .11/ 2015 - 16. 

2015 ഡിസംബർ 22. 
കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ ഓൺലൈൻ 
യു . പി .എസ്. സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിർമ്മാതാക്കൾ 
അംഗീകൃത ഡീലർമാർ എ ന്നിവ രിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും ഷ ഡളും കരാ റു കാർക്ക് 
പൊതു മ രാ മത്തു വകുപ്പ് വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
( www.keralapwd.gov.in ) 20 - 1 - 2016 വരെ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 19 / AEE/KNR / 2015 - 16 
തീയതി 22 -12 -2015 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ എന്നവർക്ക് 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ 20 - 1- 2016 മൂന്ന് 
മണിക്ക് മുൻപായി എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 20 -1- 2016 -ാം തീയതി 3.30- ന് 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച് ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 570 “അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപവിഭാഗം, 
കണ്ണൂർ - ന്റെ പേരിൽ കണ്ണൂരിൽ മാറാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള 
ദേ ശ സാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


No . TA / 11/ 2015 - 16 . 

22nd December 2015 . 
Sealed tenders are invited from the Manufacturer / 
Authorised dealer for the supply of On - Line UPS to 
District Information Office, Kannur District. 

The tenders should be superscribed as Tender 
No. 19 /AEE/KNR / 2015 - 16 dated 22 -12 - 2015 addressed to 
the Assistant Executive Engineer, PWD , Electronics 
Sub Division , Kannur and send by Speed post/Registered 
post. The tender should be reached at the office on or 
before 20 - 1 -2016 , 3 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 3 . 30 p . m . on 
20 - 1 - 2016 in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
the time. 

The tender form will be available on 
| www. keralapwd. gov.in till 20- 1 - 2016 , 3 p . m . Separate 
| Demand Draft, worth of 1 570 as cost of tender form 
| ( 540 + VAT @ 5 . 1 % ) should be attached with the 
tender form . 

As per tender condition , the tenderer should send 
along with his tender , a Preliminary agreement in Kerala 
Stamp Paper of value - 200 and an Earnest Money 
deposit (EMD ) worth of 1, 800 ( Rupees One Thousand 
Eight Hundred only ). Tenders without agreement and 
EMD will be rejected . The EMD should be TSB , NSC or 
DD taken from any Nationalized Bank in favour of the 
Assistant Executive Engineer, PWD Electronics Sub 
Division , Kannur and payable at Kannur. 

Attested copy of the PAN Card of the tenderer 
should be attached with the tender. The tender should 
accompany with the technical details , ISO / ISI certificate of 
the firm / product etc . The tenderer should have an 
experienced technical team at Kannur/Kozhikode District 


526 


12th JAN . 2016 


STORES PURCHASE 


117 


for providing prompt service support . Manufacturer s 
authorization letter mentioning warranty for the product is 
also to be attached with the tender. Purchase Committee 
decision will be the final. All the rules related to the 
tender will also be applicable to this tender . Details will be 
available from this office on all working days. 


- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
-- ആൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേരള 
| മു ദ ര ത ത്തിൽ സമ്മ ത പ ത വും മൊത്തം തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ 
ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്ന 
താ ണ് . ഉപക ര ണ ങ്ങ ളുടെ വിശ ദ വി വ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


O /o the Assistant Executive 
Engineer, PWD 
Electronics Sub Division , 
Kannur. 


( Sd.) 
Assistant Executive 

- Engineer. 


No. D1/ 4642/ 2015/RIT. 

- 5th December 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of Bitumen 
blending oven to Civil Engineering Department of 
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam . 

Total Estimate Cost - 1, 20,000. 


Technical Education Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1/ 4642/ 2015. 


2015 ഡിസംബർ 5. 


-- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റി 
ലേക്ക് Bitumen Blending Oven നൽകുന്നതിന് താൽപര്യ 
മുള്ള കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ക വ റു ക ളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Cost of tender form ( Including VAT) : 

Original - 420 . 

Duplicate — \ 210. 
Last date and time of sale of tender form 
21- 1- 2016 , 1 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
22 -1- 2016, 11 a. m . 


അടങ്കൽ തുക് - 1,20,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 
പകർപ്പ് - 210 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 1- 2016, 1 മണി. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 22 -1- 2016, 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കു ന്ന തീയതിയും 
സമയവും 22-1- 2016, 2 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 14 - 1- 2016 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 
-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Date and time of opening of tender 
22 -1-2016, 2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should sendº 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by Money Order to the undersigned 
which should be received on or before 14 - 1-2016 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
| Principal , Rajiv Gandhi Institute of Technology , 

Velloor P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a .m . to 3 p.m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date. Cheque, Postage 
Stamp, Draft, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 

As per the tender condition , the tenderer should 
send along with his tender an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1/ 4921/2015. 


2015 ഡിസംബർ 6. 


കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിവിധ 
ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ക വ റു ക ളിൽ മത്സരസ്വഭാ വ മുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 2,03,700. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 525. 

പകർപ്പ് - 263. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 1- 2016 , 2 മണി. 


Cost of tender form ( Including VAT ): 

Original - 525 . 

Duplicate : 263 . 
Last date and time of sale of tender form 
28 -1- 2016, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
| 29-1 -2016, 1 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 29 - 1 - 2016, 
2 p . m . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost of 
tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 20 - 1 - 2016 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Velloor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a .m . to 3 p .m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and date . Cheque , Postage 
Stamp, Draft, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms are 
not transferable. 

As per the tender condition , the tenderer should 
send along with this tender an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and EMD 
1 % of total cost of the articles tendered by way of DD 
in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected . Detailed specification will be issued 
along with the tender forms. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 29- 1-2016, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 29- 1- 2016 , 
2 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയ ക്കേ ണ്ട താണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20 -1 -2016 
ആയി രി ക്കും . മുകളിൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 

കോട്ടയം -686 501എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വില യുള്ള കേര ള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർഘാ സു കൾ നിരുപാധികം നിര സി ക്കപ്പെടു ന്നതാ ണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- No. D1/4230 /2015. 

8th December 2015. 
Tenders sealed with sealing wax are invited for the 
supply of Equipments for Civil Engineerng Department 
of Govt. Engineering College, Thrissur. 

Tender No . - D1/ 71 /2015-16. 
Name of Lab Civil. 

Items and specification Clamp on Portable Ultra 
Sonic Flow Meter. 

Approximate Cost — 1,35 ,000 . 
Tender value - 420 + Postal Charges. 

Last date and time of sale of tender form 
| 29- 1-2016, 12 Noon . 

Last date and time of receipt of tender form 
29 - 1- 2016, 12 Noon . 

Date and time of opening of tender - 30 - 1 - 2016, 
11 a . m . 
Website : www. gectcr .ac .in 


No, D1/ 4921/2015/RIT. 

6th December 2015. 
Sealed tenders are invited for the supply of various 
items for the use in the Physics Department of 
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam . 


Total Estimate Cost - 2,03 , 700 
EMD — 1 % of the total cost. 
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Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form from the Principal, Government Engineering College, 
Thrissur on cash remittance of cost of tender forms + 
Postal charge . Tender forms are not transferable . Late 
tenders will not be accepted . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance as per 
the price fixed for the tender form . 


Last date and time of issue of tenders 
15 -1-2016 , 12 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
15 -1-2016 , 1 p. m . 

Date and time of opening of tender 
15 -1-2016 , 3 p . m . 

EMD — DD from a Nationalized Bank for 1 % of 
quoted amount. 

A preliminary agreement prepared on Kerala Stamp 
Paper ` 200 with should be enclosed along with the 
tender . 

DETAILS OF ITEMS 


Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of the forms, nor the forms will be sent 
by VPP. 


Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Government Engineering College , Thrissur with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 . Details 
can be had from the Government Engineering College 
Office during working hours . 


Sl. No . 


Description 

(2) 


Quantity 

(3 ) 


(1) 


Govt. Engineering College , 
Thrissur. 


( Sd .) 
Principal. 


6 Nos . 
4 Nos. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


10 Box 


8 Nos . 


100 Nos. 


MMID W11 -6939 / 2015 . 

2015 Winomo 21. 
ശീക്യ ഷ് ണ പുരം സർക്കാർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
CAIG3810 6200mlonos Domímlønloš CADD elmi 
Network og/molĎ OSMOD model.09m0lm 33 
സമയം താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

B @ reinŬ mmid - 15 / 2015 – 16 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Broquod 936 . 

olabot 520. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അ വ സാന 
ml001020 m2O1015 - 1- 2016 , 12 . 30 eml. 


100 Nos. 


100 Nos. 
110 Nos. 


100 Nos. 


Active 

2 24T L2 switch with 2 SFP 

3 SFP Module 
UTP Laying 

1 4 -pair, Cat 6 UTP Cable, roll of 305m 
2 Cat 6 24-port loaded , Modular 

Jack Panel, 1U 
3 1 -port British - style faceplate with 

Curvature, white 
4 Cat 6 UTP Jack with Strain relief 

and bend limiting boot 
5 Back Box 
6 Cat 6 SL Series Patch Cords - 4 Feet 
7 Cat 6 SL Series Patch Cords - 7 Feet 
8 PVC /Casing/ Caping 32mm 
9 PVC /Casing/Caping 25mm 
10 100 * 50 Casing Caping 
11 17U Rack with 4 Cable Manager 
12 9U Rack with Cable Manager 
13 Flexible Pipe 32mm 
14 UTP Cable Laying Charges (Mtrs.) 
15 Information Outlet fixing Charges 
16 Termination of Jack Panel 
17 PVC /Casing Laying Charges 
18 100 * 50 Casing Caping Laying 
19 Flexible Pipe Laying 
20 Installation of Rack 
21 Labelling per node 


250 Mtrs 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOⓇ1015 - 1- 2016 , 1 om . 


250 Mtrs 


10 Mtrs 


Bôrelom 0000m ml00100 NOB1015 - 1-2016 , 
3 cm . 


1 No. 


1 No. 


100 Mtrs 


3500 Mtrs 


100 Nos . 


5 Nos. 


-- നിര തദവ്യം- -ഉദ്ദേശിച്ച നിരക്കിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
( ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ മാറാവുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റായി മാത്രം) 
No . D1/6939 /2015. 

21st December 2015. 
The tender notice inviting sealed and competitive 
tenders for Networking CADD lab and workshops stands 
modified to the following extend to Government 
Engineering College, Sreekrishnapuram , Palakkad . 

Tender No. — 15 /2015 - 16 . 
Price of tender form (Including ST): 

Original— " 936 . 
Duplicate - ` 520. 


500 Mtrs 


20 Mtrs 


100 Mtrs 


2 Nos. 


100 Nos. 
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OFC 


PREFERED SPECIFICATIONS MANAGED GIGABIT SWITCH TO 

MATCH WITH THE EXISTING INSTITUTE NETWORKING 


Physical 


Power 


Ports 


1 12 Core OFC 

1000 Mtrs. 
2 12 Port LIU with loaded coupler 
and pigtail 

1 No. 
3 6 Port LIU with loaded coupler and 
pigtail 

2 Nos. 
4 SL SL Patch cord 

4 Nos. 
5 HDPE Pipe 

1000 Mtrs . 
6 PVC 25MM 

200 Mtrs . 
7 25 MM Flexible 

50 Mtrs . 
8 Laying of OFC 

1000 Mtrs. 
9 Laying of HDPE 

850 Mtrs. 
10 Laying of 32 MM pvc 

250 Mtrs. 
11 Laying of Flexible pipe 

50 Mtrs . 
12 Termination of OFC 

8 Nos . 
13 Exavation and refeling of Hard Soil 850 Mtrs. 
14 Labling 

8 Nos. 
Total Estimated Amount— 4,63,780 


19 Rack mountable , minimum 
16 MB Flash Memory and 
128MB DRAM 
Internal Power supply 
At least 26 10 / 100 /1000 Gigabit 
Ethernet minimum 2 Combo 
SFP ports , one Console port 
System (power ) Port Status, 
Green (Energy Efficient)should 
support Energy detect & Short 
reach 


LED /LCD Indications 


Features Basic 


Port Status & 
Configuration 


Minimum of 58 Gbps , 
Switching Capacity Minimum 
of 41. 76 Mpps Forwarding 
Rate Minimum of 8KMAC / 
Physical address Table size, 
Minimum of 4Mb Packet Buffer 
Should support Port Enable/ 
Disable , Mode Auto Nego / 
Manual setting (Duplex , 
Speed ), Auto MDI/MDI- X , 
HOL (Head of Line) Blocking 
Prevention , Flow Control 
802 3x 


6 Port/ 12 Port LIU 


Link Aggregation 


Should Support Static LAG , 
IEEE 802. 3ad LACP, Minimum 
of 8 ports in a LAG Minimum 
of 12 LAGs 


Spanning Tree Protocol 


VLAN Support 


Fiber optic patch panel 

19 -inch Rack mounted 

Fiber optic patch panel 
Make and Model 
Height 

IU , 1.75 inches 
No. of fibers 

6 , 12 
Dimensions 

44 * 410 * 280 mm . 

(H * W * D ) 
Material 

Complete Aluminium 
Alloy housing, fully 
powder coated . 
Splice tray adapter 
plate and cable spools 
to be included. 
Fully cushioned splice 
holder containing 
grooves for fixing 
splice protective 

sleeves 
No. of OSP Cables for termination Minimum 2 
Grounding 

2 Nos. of earthing lugs, 

pre -loaded 
Cable Management rings Front and rear cable 

management rings , 

pre -loaded 
No. of 6 - port adapter plates 4max 
Sliding 

Panel cover is of 
slide out for easy 
maintenance 


Should Support IEEE 802, 
1d IEEE 802. 1w Rapaid STP , 
IEEE 802 . 1s , Multiple STP 
(STP domain ) 
Should Support minimum of 
256 number VLANs,minimum 
of 4k VLAN ID Range 
IEEE 802 , 1Q VLAN Tagging, 
Port based VLAN ,MAC Based 
VLANs Dynamic VLANS 
through GVRP /GARP Private 
VLAN Edge , voice 
VLAN Guest VLAN 


Security Features 


Should Support MAC 
Address Locking To Port, 
MAC Address Learning 
Definable Threshold , IEEE 
802 IXIEEE 802. 1x Port Based , 
MD5 Encryption type , 
All flavors of EAP (LEAP, 
PEAP, EAP - TLS etc ,) IP 
Source Guard 
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ACL Support 


Security ACL ( Action 
applied to the packets 
match the ACL ) 


Minimum of 512 Number of 
ACLs, 
Should Support QoS ACL , 
priority Queue Assignment , 
CoS / TOS/DSCP, Traffic 
Policer (Per flow or multiple 
Flow ) Out of profile ( Traffic 
Policer Remap DSCP,Mirror 
trap to CPU , Rewrite or insert 
VLAND 


QoS Support 


Should Support minimum of 
4 Nos . of priority Queues, 
Strict priority WRR 
(Weighted Round Robin ) SP 
work with WRR , Port based 
Qos, 802.1p ( Qos), IP Tos, IPv4 
DSCP based CoS , QoS 
Remark to 802, 1P and 1P 
DSCP, Diffserve support 
(DSCP For L3 ) QoS GUI-EZ 
QoS , GUI- Smart Port 
Auto Qos for- IP Phone, PC , 
AP, Rate Granularity to 64 k , 
Ingress Policer (rate Limit ) on 
per port basis, ingress policer 
(rate Limit) accuracy more than 
70 % Egress Shaper on 
per port basis, Egress Shaper 
accuracy above 90 % , ingress 
& Egress co -work , Flow Policer 
(rate Limiting ) (Using Qos 
ACL ) 
Should Control Unknown 
Unicast storm , Multicast 
storm , Broadcaste Rate 
Limiting 
Should Support IGMP v1/v2 
snooping , IGMP v3 snooping 
IGMP Filltering MVR 
Multicast VLAN Registration, 
IPv4 Multicast Forwarding 
Should Support minimum of 
32 Nos . of Static IP Routes 
Should Support IPV4 L3 
routing in Hardware 
Should Support IPV6 Host 
Management IPv6 , over 
Ethernet, Dual IPv6 /IPv4 stack , 
IPv5 neighbor and router 
discovery (ND ) IPv6 stateless 
address auto - configuration , 
pain maximum transmission 
unit (MTU ) discovery , 
Duplicate address detection 
(DAD ), ICMP version 6 , IPv6 
over IPv4 network with 
intra - site Automatic Tunnel 


Addressing Protocol (ISATAP ) 
support , IPv6 QoS -Prioritize 
IPv6 packets in hardware , IPv6 
ACL ; Drop or rate limit IPv6 
packets in hardware ,multicast 
Listener Discovery (MLD ) 
snooping, IPv6 applications 
Web /SSL . Telnet Server/SSH , 
Ping, Traceroute ,Simple 
Network Time Protocol (SNTP ) 
Trivial File Transfer Protocol 
( TFTP ) SNMP, RADIUS, 
syslog , DNS client, protocol 

based VLANs 
IPv6 RFCs supported RFC 2463-ICMP version 6 

RFC 3513 - IPv6 address 
architecture 
RFC 4291- IPv6 addressing 
architecture 
RFC 2460 - IPv6 specification 
RFC 24 6 1 - neighbor 
discovery for IPv6 
RFC 2462 - IPv6 stateless 
address auto configuration 
RFC 1981 - Path MTU 
discovery 
RFC 4007-IPv6 scoped 
address architecture 
RFC 3484 -Default address 
selection machanism 
RFC 4214 - ISATAP tunneling 
RFC 4293 -MIB IPv6 Textual 
conventions and general group 
RFC 3595 - Textual conventions 

for IPv6 Flow taber 
System Management Should Support SNMPV1 /V2 

and V3 RMON (Group1,2 , 3 ,9 ) 
Trap management SNTP (NTP ) 
DHCP Client RFC 2131 DHCP 

Relay UDP Relay (L3) 
Security Management Should Support command 
Access 

line interface , Web - Based / 
HTTP GUI, SSL , Telnet/SSH , 

RADIUS, TACACS + 
Billing & Accounting Should Support Radius Server 

(Caching) CDP, Bonjour,LLOP 
LLOP-MED Discovery 
Support, portmirroring (Span ), 
Ping Tracaoute, logging, 
Syslog ,cable Diagnostic ,GUI 

Based Cable Diag 
Upgrade and Backup Should Support TFTP 

Upgrade Bill Upgrade ( image ), 

Modern upgrade. 
Government Engineering 
College , Sreekrishnapuram , 

( Sd .) 
Mannampatta P . O ., Palakkad. 

Principal. 


Storm Control 


Multicast Support 


L3 Feature 


IPv6 Support 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


Intending tenderers on request will get the tender 
forms and List of Items with Specifications from the 
Office of the undersigned during Office hours. Application 
for tender form should be accompanied by a cash 
remittance of 400 + VAT which is the price fixed for a 
form /set of forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will close at 3 p . m . on 14 - 1 - 2016 . 
Cheques , DD , Postal Stamps, Postal Orders etc . neither be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will it be 
sent as VPP. Those who wish and obtain the tender 
forms through registered post should send the cost of 
tender forms + VAT + - 35 Postal Charges as M . 0 ., 
Duplicate tender forms, if required , will be issued at 
- 200 + VAT per copy. 

The tender should contain EMD , 1 % of total cost as 
quoted the items, as demand draft and also an agreement 
- in Kerala Stamp Paper worth - 100. 


DETAILES OF ITEMS 


നമ്പർ പി /2322 /2015 . 

2015 നവംബർ 2 , 
മേപ്പാടി സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക് കോളേജിന്റെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ആകെ അടങ്കൽ തുക - 1,70, 000. 
- ദർഘാസ് ക വ റിനു പുറത്ത് "ദർ ഘാസ് നമ്പരും 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് എന്ന് എഴുതി, പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മേപ്പാടി, വയനാട്- 673 577 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 15-1-2016, 11 മണിയാകുന്നു . 

അന്നേ ദിവസം 12 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച 
വരോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധി 
ക ളോ ഹാജ രു ഞെണ്ട ങ്കിൽ അ വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
ദർഘാ സു കൾ തുറക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വില 
ഓഫീസിൽ അടച്ച് ദർഘാസ് ഫോറം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം ഒന്നിന് 400 + 5 % വാറ്റ് പണ മായി 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അടച്ചത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന 14 -1- 2016, 
3 മണി വരെ മാത്രമായിരിക്കും. 

ദർഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ആ വ ശ്യമുള്ളവർ 
ദർഘാസ് വിലയോടൊപ്പം തപാൽ ചാർജ്ജ് - 35 ഉൾപ്പെടെ 
മണിയോർഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറം (ഒരെണ്ണത്തിന്) - 200 + 5 % വാറ്റ് എന്ന നിരക്കിൽ 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡി. ഡി., പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
എന്നിങ്ങനെ മറ്റു വിധത്തിൽ ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തി 
നോടൊപ്പം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം ( മൊത്തം ദർഘാസ് 
തുകയുടെ 1 %) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ 100 - ന്റെ 
മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ ഒരു കരാറും ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


Name of Items with 

Specification 


Quantity 

( No.) 


Programmable logic controller Kit 
consist of 8 digital inputs , 6 Digital 
output. 4mm socket for digital input: 
8 Nos., Digital I/P Consists of Toggle 
switches : 4 Nos., Push buttons : 4 Nos.; 
4mm socket: 8 Nos., Digital outputs 
consists of 24 V DC LED : 6 Nos. 


നമ്പർ പി / 2320 / 2015. 


| 2015 നവംബർ 3 . 


- മേപ്പാടി സർക്കാർ പോളി ടെക്നിക് കോളേജിന്റെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ആകെ അടങ്കൽ തുക - 11,29, 500 . 

ദർ ഘാസ് ക വ റിനു പുറത്ത് " ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് എന്ന് എഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മേപ്പാടി, വയനാട്- 673 577 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 1- 2016 , 11 മണിയാകുന്നു . 


No. P /2322/2015 / GPC- MPD . 2nd November 2015 . 

Sealed tenders are invited for the supply of the item 
for the Electronics ( IE & PLC ) Lab of Government 
Polytechnic College, Meppadi. 

The total estimated cost of the items is ~ 1, 70 ,000 . 

The tenders should be superscribed as " Tender 
No. P /2322 / 15 / GPC -MPD for the purchase of item 
for the Electronics (IE & PLC ) Lab and addressed to 
the Principal, Government Polytechnic College , 
Meppadi-673 577 . Last date and time for receipt of tender 
is on 15 - 1 - 2016 at 11 a . m . and that tenders will be 
opened at 12 Noon on 15 - 1 - 2016 in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives, who may be 
present at that time. Late tenders will not be considered . 


അന്നേ ദിവസം 12 മണിക്ക്ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരോ 
അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളോ 
ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
തുറ ക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വില 
ഓഫീസിൽ അടച്ച് ദർഘാസ് ഫോറം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം ഒന്നിന് 1,700 + 5 % വാറ്റ് പണമായി 
- ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 


532 


12th JAN . 2016) 


STORES PURCHASE 


123 


Items for Electronics Circuit Lab 


| SL. 


Name of Items with 

Specification 


Quantity 
(Nos.) 


No. 


1 


അടച്ചത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന 18 -1- 2016, 
3 മണി വരെ മാത്രമായിരിക്കും. 

ദർഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ആവ ശ്യ മുള്ളവർ 
ദർഘാസ് വിലയോടൊപ്പം തപാൽ ചാർജ്ജ് - 35 ഉൾപ്പെടെ 
മണിയോർഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 

ഫോറം (ഒരെണ്ണത്തിന്) - 850 + 5 % വാറ്റ് എന്ന നിരക്കിൽ 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡി. ഡി ., പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
എന്നിങ്ങനെ മറ്റു വിധത്തിൽ ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തി 
നോടൊപ്പം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
- നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3- 2016 . 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം ( മൊത്തം ദർഘാസ് 
തുകയുടെ 1 %) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് 

ഡാഫ്റ്റായി ഉൾക്കൊ ള്ളി ക്ക ണം . കൂടാതെ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റും ദർഘാസി നോ ടൊപ്പം 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


Function Generator 0 .02 to 10 Mhz , 
sine Squire , Triangle , Ramp , Pulse , 
Invert Ramp, Ttl , DC Output voltage , 
Amplitude 20Vpp , symmetric function 
Sweep function controll, Maximum 
Attenuation 60 db , Modulation , AM , 
FM , PWM , PAM , ASK FSK , amplitude 
and frequency Display 


- Dual power supply: Input 230 V AC, 

Output -30V0 + 30 V0 or 0 - 60 V/5A, 
Internal and external short circuit 
protection , Output display 


10 


Digital storage Osciloscope 100 Mhz - 
Band with model, 2 - channel model, 
Up to 2GS Sample Rate on all channels , 
Advanced triggers including pulse width , 
trigger and line selectable vedio trigger, 
16 Automated measurements and FFT 
analysis, for simplifying waveform 
analysis , Auto set and signal auto 
ranging, 5.7 in (144 mm ) Active TFT 
colour display , probe check wizard or 
higher 


4 


- 


10 


No. P /2320 /2015/ GPC- MPD . 3rd November 2015 . 

Sealed tenders are invited for the supply of the item 
for the Electronics (Electronics Circuit) Lab of Government 
Polytechnic College, Meppadi. 

The total estimated cost of the items is - 11 ,29, 500 . 

The tenders should be superscribed as " Tender 
No. P /2320 / 15 /GPC -MPD for the Purchase of item for the 
Electronics ( Electronics circuit ) Lab ” and addressed 
to the Principal, Government Polytechnic College, 

Meppadi-673 577. Last date and time for receipt of tender 
is on 19 - 1 - 2016 at 11 a . m . and that tenders will be 
opened at 12 Noon on 19 - 1 -2016 in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives, who may be 
present at that time. Late tenders will not be considered . 

Intending tenderers on request will get the tender 
forms and List of Items with Specifications from the 
Office of the undersigned during Office hours. Application 
for tender form should be accompanied by a cash 
remittance of 1,700 + VAT which is the price fixed for a 
form /set of forms and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will close at 3 p .m . on 18 - 1 -2016 . 
Cheques, DD , Postal Stamps , Postal Orders etc . neither be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will it be 
sent as VPP. Those who wish and obtain the tender 
forms through Registered Post should send the cost of 
tender forms + VAT + - 35 Postal charges as M . 0 . 
Duplicate tender forms, if required, will be issued for 
850 + VAT per copy. 

Date upto which the rates are to be firm — 31- 3- 2016 . 


Digital IC trainer kit 28 PIN ZIF 
Socket/Bread board -1 No., 16 PIN ZIF 
Socket-4 Nos ., Logical input switches 
10 Nos., Logical Output indicators 
10 Nos., TTL clocks 1 Hz, 1 Khz and 
mono pulse, DC Power Supply 
-5V + 5V , + 12V,- 12V, 2 digit BCD to 
seven segment display, Built in power 
supply & clock generators, high bright 
LED s for input/output indication 


5 


ANALOG AND DIGITAL IC TESTER 
Microprocessor based digital analog ic 
testers 


നമ്പർ പി / 2323 / 2015 . 


2015 നവംബർ 3. 


- മേപ്പാടി സർക്കാർ പോളി ടെ ക്നിക് കോളേജിന്റെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

- ദർഘാസ് ക വ റിനു പുറത്ത് " ദർ ഘാസ് നമ്പരും 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് എന്ന് എഴുതി, പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ 
പോളി ടെക്നിക് കോളേജ്, മേപ്പാടി, വയനാട് - 673 577 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. 


- The tender should contain EMD , 1 % of total cost as 
quoted the items, as demand draft and also an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth - 100 . 
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Cheques, DD , Postal Stamps, Postal Orders etc . neither be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will it be 
sent as VPP . Those who wish and obtain the tender 
forms through registered post should send the cost of 
tender forms + VAT + - 35 Postal charges as M . 0 ., 
Duplicate tender forms, if required, will be issued at 
200 + VAT per copy. 

Date upto which the rates are to be form 
31 - 3 - 2016. 

- The tender should contain EMD , 1 % of total cost as 
quoted the items, as demand draft and also an agreement 
in Kerala Stamp Paper with 100 . 


Item for Electronics (Elecronics & Spice Lab ) lab 


ആകെ അടങ്കൽ തുക - 1,30,500 . 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 1-2016 രാവിലെ 11 മണി. 

-- അന്നേ ദിവസം 12 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച് 
വരോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധി 
കളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വില 
ഓഫീസിൽ അടച്ച് ദർഘാസ് ഫോറം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം ഒന്നിന് - 400 + 5 % ( വാറ്റ്) പണമായി 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അടച്ചത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന 22 -1- 2016, 
3 മണി വരെ മാത്രമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ദർഘാസ് 
വില യോ ടൊപ്പം തപാ ൽ ചാർജ്ജ് 35 ഉൾപ്പെടെ 
മണിയോർഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിന് - 200 + 5 % ( വാറ്റ്) എന്ന നിരക്കിൽ 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡി . ഡി., പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
എന്നിങ്ങനെ മറ്റു വിധത്തിൽ ദർഘാസ് വില 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തി 
നോടൊപ്പം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2016. 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം ( മൊത്തം ദർഘാസ് 
തുകയുടെ 1 %) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


- SL. 


Name of Items with 

Specification 


Quantity 
( No.) 


- No . 


PCB Drilling machine: Motor speed 
upto 20000 rpm , Range: 0.6 to 3.0 mm 
Base : metel, working area : 280 mm * 
170mm , electrical power : 230 /50 hz 
5A socket required 
Heavy Duty PCB Cutting Machine : 
Board size : upto 320 mm , Cutting 
thickness : upto 2 mm , Table depth : 
510 mm, Machine size : 533 * 330 * 
30mm , Net Weight : 17 .5 Kg, 
Gross weight: 21Kg. 
PCB Etching Machine : Working 
area 300 * 300 * 80mm , processing 
accuracy : 0 .03, spindle: 800w variable 
speed , spindle rotating speed : 24000 
rpm , Maxmoving speed : 800mm /min , 
voltage : 110 /220v , feeding height : 
200 mm , drive motor: stepper motor 


No, P /2323/2015 GPC- MPD . 


| 3rd November 2015. 


Sealed tenders are invited for the supply of the item 
for the Electronics ( PCB and Spice Lab ) Lab of 
Government Pollytechnic College, Meppadi. 
- The total estimated cost of the items is 1 , 30 ,500 . 

The tenders should be superscribed as " Tender 
No. P /2323/ 15 GPC -MPD for the purchase of item for the 
“ Electronics ( Electronics circuit ) Lab ” and addressed 
to the Principal, Government Polytechnic College , 

Meppadi - 673 577 . Last date and time for receipt of tender 
is 23 - 1 - 2016 at 11 a . m . and that tenders will be opened at 
12 Noon on 23 - 1- 2016 in the presence of such tenderers 
or their authorized representatives , who may be present at 
that time. Late tenders will not be considered . 


നമ്പർ പി /2350 / 2015. 

2015 നവംബർ 3 . 
മേപ്പാടി സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക് കോളേജിന്റെ 
സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് ക വ റിനു പുറത്ത് " ദർഘാസ് നമ്പരും 
സ് മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമി ലേക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് എന്ന് എഴുതി, പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, മേപ്പാടി, വയനാട്- 673 577 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. 


Intending tenders on request will get the tender 
forms and list of items with specifications from the Office 
of the undersigned during Office hours . Application for 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of 400 + VAT which is the price fixed for a form /set of 
forms and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will close at 3 p .m . on 22 - 1 - 2016 . 


ആകെ അടങ്കൽ തുക 


1,20,000 . 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 1- 2016, 11 മണി. 
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അന്നേ ദിവസം 12 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച് 
വരോ അല്ലെങ്കിൽ അ വർ ഉത്ത ര വാ ദ പ്പെ ടു ത്തിയ 
പ്രതിനിധികളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


Last date and time for receipt of tender is 20 - 1 - 2016 at 

11 a. m . and that tenders will be opened at 12 Noon on 
- 21 - 1 - 2016 in the presence of such tenderers or their 

authorized representatives , who may be present at that 
time. Late tenders will not be considered . 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വില 
ഓഫീസിൽ അടച്ച് ദർഘാസ് ഫോറം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം ഒന്നിന് - 400 + 5 % വാറ്റ് പണ മായി 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അടച്ചത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന 20- 1- 2016, 
3 മണി വരെ മാത്രമായിരിക്കും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ദർഘാസ് വിലയോടൊപ്പം തപാൽ ചാർജ്ജ് - 35 ഉൾപ്പെടെ 
മണിയോർഡറായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിന് - 200 + 5 % വാറ്റ് എന്ന നിരക്കിൽ 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡി . ഡി ., പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ 
എന്നിങ്ങനെ മറ്റുവിധത്തിൽ ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Intending tenders on request will get the tender 
forms and list of items with specifications from the Office 
of the undersigned during Office hours. Application for 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of 400 + VAT which is the price fixed for a form/ set of 
forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will close at 3 p . m . on 20 - 1 - 2016 . 
Cheques, DD , Postal Stamps, Postal Orders etc. neihter be 
accepted towards the cost of tender forms, nor will it be 
sent as VPP. Those who wish and obtain the tender 
forms through registered post should send the cost of 
tender forms + VAT + - 35 Postal charges as M. 0 ., 

Duplicate tender forms, if required , will be issued for 
- " 200 + VAT per copy. 

Date upto which the rates are to be form 
31- 3-2016 , 


ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തി 
നോടൊപ്പം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2016. 


The tender should contain EMD , 1 % of total cost as 
quoted the items, as Demand Draft and also an agreement 
in Kerala Stamp Paper with 100 . 


ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം ( മൊത്തം ദർഘാസ് 
തുകയുടെ 1 %) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ 100 - ന്റെ 
മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ ഒരു കരാർ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 


| Item for Electronics (91E & PLC) Lab 


Name of Item with 

Specification 


Quantity 
(Nos.) 


No. 


No. P /2350 /2015 GPC- MPD . 


3rd November 2015. 


20 


Sealed tenders are invited for the supply of the item 
for the Smart Class Room of Government Polytechnic 
College, Meppadi. 


Netbook - 1. 5 Ghz dual core or above 
CPU , 1 GB Ram , 8 GB ROM , SD -card 
slot, Port -2 Usb , HDML- Type -C female , 
Audio -In -Out, wifi , Bluetooth , E lan, 
Display -10 "1024 x 600 with touch pad , 
OS-Open , Source , Battery Min . 3 hours 
backup ) with charger, front Camera 


The total estimated cost of the items is 1,20 ,000 . 


The tender should be superscribed as Tender 
No. P /2350 / 15 GPC -MPD for the purchase of item for 
Smart Class Room and addressed to the Principal, 
Government Polytechnic College , Meppadi-673 577. 


Government Polytechnic 
College, Meppadi, Wayanad . 


( Sd.) 
Principal. 
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